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5. Exploded View & Part List 

5-1-1. LN26B450C4M Parts List 


Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q’ty 

S.A/S.N.A 

Remark 

T0003 

BN96-10017F 

ASSY COVER P-FRONT;LB450 26,ZD,ABS+PMMA, 

1 

S.A 


M0215 

BN07-00638A 

LCD-PANEL;T260XW02 VS 

1 

S.A 


M0254 

BN61-05104A 

HOLDER-SIDE AV;B450/B530, ZD, HIPS, HB,BK50 

1 

S.N.A 


M0146 

BN61-05176A 

BRACKET-PANEL TOP;26inch,SECC,T1 .2 

2 

S.N.A 


M0146 

BN61-05177A 

BRACKET-PANEL SIDE;26inch,SECC,T1 .2 

2 

S.N.A 


T0531 

BN63-04269B 

COVER-BOTTOM;22,26,32L450,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


M0014 

BN94-02739C 

ASSY PCB MAIN;BN96-07270S 

1 

S.A 


M0115 

BN61-04772A 

BRACKET-STAND LINK;B450 26inch,SECC 

1 

S.N.A 


M0013 

BN96-10024B 

ASSY COVER P-REAR;LB450 26,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


M0027 

BN96-06463F 

ASSY STAND P-BASE;22,26L450,ABS+PMMA,HB, 

1 

S.A 
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5-2. LN32B450C4M Exploded View 


5. Exploded View & Part List 
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5. Exploded View & Part List 

5-2-1. LN32B450C4M Parts List 


Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q’ty 

S.A/S.N.A 

Remark 

T0003 

BN96-10019F 

ASSY COVER P-FRONT;LB450 32,ZD,ABS+PMMA, 

1 

S.A 


M0215 

BN07-00657A 

LCD-PANEL;V315B5-L01 

1 

S.A 


M0115 

BN61-04820A 

BRACKET-STAND LINK;B650-32,SECC,T1 .2 

1 

S.N.A 


M0146 

BN61-04980A 

BRACKET-PANEL TOP;B550-3 32,SECC,T1 .2 

2 

S.N.A 


M0254 

BN61-05104A 

HOLDER-SIDE AV;B450/B530, ZD, HIPS, HB.BK50 

1 

S.N.A 


T0531 

BN63-05326B 

COVER-BOTTOM;LB450 32,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


M0027 

BN96-06464A 

ASSY STAND P-BASE;32L450„ABS+PMMA,HB,BK 

1 

S.A 


M0014 

BN94-02739C 

ASSY PCB MAI N ; BN96-07270S 

1 

S.A 


M0013 

BN96-10026B 

ASSY COVER P-REAR;LB450 32,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 

5-3. LN37B450C4M Exploded View 
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5. Exploded View & Part List 

5-3-1. LN37B450C4M Parts List 


Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q’ty 

S.A/S.N.A 

Remark 

T0003 

BN96-10020F 

ASSY COVER P-FRONT;LB450 37,ZD,ABS+PMMA, 

1 

S.A 


M0215 

BN07-00642A 

LCD-PANEL;T370XW02 VF 

1 

S.A 


M0115 

BN61-04918A 

BRACKET-STAND LINK;40, B610,SECC,T1 .6 

1 

S.N.A 


M0146 

BN61-03414A 

BRACKET-PANEL TOP;PEONY52,SECC T1 .2 

2 

S.N.A 


M0254 

BN61-05104A 

HOLDER-SIDE AV;B450/B530, ZD, HIPS, HB.BK50 

1 

S.N.A 


T0531 

BN63-05327B 

COVER-BOTTOM;LB450 37,40,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


M0027 

BN96-10070A 

ASSY STAND P-BASE;LB450 37/40, BRAZIL, ABS 

1 

S.A 


M0014 

BN94-02739B 

ASSY PCB MAI N ; BN96-07270T 

1 

S.A 


M0013 

BN96-10028B 

ASSY COVER P-REAR;LB450 37,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 
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5-4. LN40B450C4M Exploded View 


5. Exploded View & Part List 
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5. Exploded View & Part List 

5-4-1. LN40B450C4M Parts List 


Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q’ty 

S.A/S.N.A 

Remark 

T0003 

BN96-10021F 

ASSY COVER P-FRONT;LB450 40,ZD,ABS+PMMA, 

1 

S.A 


M0215 

BN07-00650A 

LCD-PANEL;T400XW01 V7 

1 

S.A 


M0115 

BN61-04918A 

BRACKET-STAND LINK;40, B610,SECC,T1 .6 

1 

S.N.A 


M0146 

BN61-03415A 

BRACKET-PANEL TOPjPEONY 46.GPSP T1 .2 

2 

S.N.A 


M0254 

BN61-05104A 

HOLDER-SIDE AV;B450/B530, ZD, HIPS, HB.BK50 

1 

S.N.A 


T0531 

BN63-05327B 

COVER-BOTTOM;LB450 37,40,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


M0027 

BN96-10070A 

ASSY STAND P-BASE;LB450 37/40, BRAZIL, ABS 

1 

S.A 


M0014 

BN94-02776A 

ASSY PCB MAI N ; BN59-00869A 

1 

S.A 


M0013 

BN96-10030B 

ASSY COVER P-REAR;LB450 40,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 
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5-5. LN32B530P2M Exploded View 


5. Exploded View & Part List 
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5. Exploded View & Part List 

5-5-1. LN32B530P2M Parts List 


Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q’ty 

S.A/S.N.A 

Remark 

T0003 

BN96-06845H 

ASSY COVER P-FRONT;52,L650A, BRAZIL,, PC(C 

1 

S.A 


M0215 

BN07-00531A 

LCD-PANEL;LTF520HE01 

1 

S.A 


T0447 

BN96-06887B 

ASSY BRACKET P-PANEL;52,L650 AMBER, 2 

1 

S.N.A 


M0027 

BN96-06875A 

ASSY STAND P-BASE;52,L650A„ABS+PMMA,HB, 

1 

S.A 


M0115 

BN61-03109A 

BRACKET-STAND LINK;TULIP-SIDE 46,SECC,T1 

1 

S.N.A 


M0146 

BN61-03056A 

BRACKET-PANEL TOP;TULIP52,SECC,T1 .2 

4 

S.N.A 


M0014 

BN94-01800C 

ASSY PCB MAIN;AMBER 

1 

S.A 


M0013 

BN96-06893G 

ASSY COVER P-REAR;52,L650, BRAZIL, ABS+PMM 

1 

S.A 
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5-6. LN37B530P2M Exploded View 


5. Exploded View & Part List 
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5. Exploded View & Part List 

5-6-1. LN37B530P2M Parts List 


Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q’ty 

S.A/S.N.A 

Remark 

T0003 

BN96-06845H 

ASSY COVER P-FRONT;52,L650A, BRAZIL,, PC(C 

1 

S.A 


M0215 

BN07-00531A 

LCD-PANEL;LTF520HE01 

1 

S.A 


T0447 

BN96-06887B 

ASSY BRACKET P-PANEL;52,L650 AMBER, 2 

1 

S.N.A 


M0027 

BN96-06875A 

ASSY STAND P-BASE;52,L650A„ABS+PMMA,HB, 

1 

S.A 


M0115 

BN61-03109A 

BRACKET-STAND LINK;TULIP-SIDE 46,SECC,T1 

1 

S.N.A 


M0146 

BN61-03056A 

BRACKET-PANEL TOP;TULIP52,SECC,T1 .2 

4 

S.N.A 


M0014 

BN94-01800C 

ASSY PCB MAIN;AMBER 

1 

S.A 


M0013 

BN96-06893G 

ASSY COVER P-REAR;52,L650, BRAZIL, ABS+PMM 

1 

S.A 
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5-7. LN40B530P2M Exploded View 


5. Exploded View & Part List 
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5. Exploded View & Part List 

5-7-1. LN40B530P2M Parts List 


Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q’ty 

S.A/S.N.A 

Remark 

T0003 

BN96-06845H 

ASSY COVER P-FRONT;52,L650A, BRAZIL,, PC(C 

1 

S.A 


M0215 

BN07-00531A 

LCD-PANEL;LTF520HE01 

1 

S.A 


T0447 

BN96-06887B 

ASSY BRACKET P-PANEL;52,L650 AMBER, 2 

1 

S.N.A 


M0027 

BN96-06875A 

ASSY STAND P-BASE;52,L650A„ABS+PMMA,HB, 

1 

S.A 


M0115 

BN61-03109A 

BRACKET-STAND LINK;TULIP-SIDE 46,SECC,T1 

1 

S.N.A 


M0146 

BN61-03056A 

BRACKET-PANEL TOP;TULIP52,SECC,T1 .2 

4 

S.N.A 


M0014 

BN94-01800C 

ASSY PCB MAIN;AMBER 

1 

S.A 


M0013 

BN96-06893G 

ASSY COVER P-REAR;52,L650, BRAZIL, ABS+PMM 

1 

S.A 
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5-8. LN46B530P2M Exploded View 


5. Exploded View & Part List 
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5. Exploded View & Part List 

5-8-1. LN46B530P2M Parts List 


Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q’ty 

S.A/S.N.A 

Remark 

T0003 

BN96-06845H 

ASSY COVER P-FRONT;52,L650A, BRAZIL,, PC(C 

1 

S.A 


M0215 

BN07-00531A 

LCD-PANEL;LTF520HE01 

1 

S.A 


T0447 

BN96-06887B 

ASSY BRACKET P-PANEL;52,L650 AMBER, 2 

1 

S.N.A 


M0027 

BN96-06875A 

ASSY STAND P-BASE;52,L650A„ABS+PMMA,HB, 

1 

S.A 


M0115 

BN61-03109A 

BRACKET-STAND LINK;TULIP-SIDE 46,SECC,T1 

1 

S.N.A 


M0146 

BN61-03056A 

BRACKET-PANEL TOP;TULIP52,SECC,T1 .2 

4 

S.N.A 


M0014 

BN94-01800C 

ASSY PCB MAIN;AMBER 

1 

S.A 


M0013 

BN96-06893G 

ASSY COVER P-REAR;52,L650, BRAZIL, ABS+PMM 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 

5-9. LN26B450C4M Parts List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 



LN26B450C4MXZD 

LN26B450C4M,N70A/26AC4-G4C,26,LCD-TV,BRA 











0.1 

M0216 

BN90-01510A 

ASSY STAND;22L450,UO„, 

1 

S.N.A 


..2 

M0027 

BN96-06463F 

ASSY STAND P-BASE;22,26L450,ABS+PMMA,HB, 

1 

S.A 


...3 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

4 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001239 

SCREW-TAPTITE;FH ,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

4 

S.N.A 


...3 

T0920 

BN61-03680C 

GUIDE-STAND;22,26L450,ABS,V0(NT),BLK 

1 

S.N.A 


...3 

T0004 

BN63-03122A 

COVER-STAND BASE;23,26R81 .ABS+PMMA,-,-,- 

1 

S.N.A 


...3 

M0126 

BN73-00052C 

RUBBER-FOOT;LCD TV,CR RUBBER, T2.0 DIA19, 

4 

S.N.A 


...3 


BN61-02954A 

BRACKET-STAND BOTTOM;23,26 BORDEAUX PLUS 

1 

S.N.A 


...3 


BN81-00204P 

RESIN-HIGH GLOSS;HAM 8560, SF-0505,K21 294 

0.286 

S.N.A 


...3 

CCM1 

BN63-02183D 

COVER-SHEET;Rhcm, PE Vinyl, T0.05, 680mm, 20 

0.4 

S.N.A 


...3 


BN81-00112C 

RESIN;ABS V0(NT),BK07,VH-081 0L.K2331 ,DUO 

0.277 

S.N.A 









0.1 

M0001 

BN90-02022F 

ASSY COVER FRONT;LB450 26 

1 

S.N.A 


..2 

T0003 

BN96-10017F 

ASSY COVER P-FRONT;LB450 26, ZD, ABS+PMMA, 

1 

S.A 


...3 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

1 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

2 

S.N.A 


...3 

T0069 

AA60-00091 K 

SPACER-FELT;-, FELT, 330X10, -,-,BLK,T0.35, 

2 

S.N.A 


...3 

M0279 

AA63-01637A 

FELT;50P9,FELT,0.5,10,80 

1 

S.N.A 


...3 


BN61 -03261 B 

BOSS-TAPE;Tulip,ACRYL,T1.1,W20mm,GRAY,TA 

0.8 

S.N.A 


...3 


BN61-04969B 

HOLDER-BOSS BOTTOM;LB450 26,HIPS,HB,BK50 

1 

S.N.A 


...3 

CCM1 

BN63-02183F 

COVER-SHEET;Rhcm, PE Vinyl, T0.05, 900mm, 20 

0.559 

S.N.A 


...3 

M0112 

BN63-04168U 

COVER-FRONT;LB450 26, ZD, ABS+PMMA, HB.BK23 

1 

S.N.A 


...3 

T0059 

BN64-00379A 

INDICATOR LED;ROME-ll,23,PC,CLEAR 

1 

S.N.A 


...3 

T0061 

BN64-00453A 

WINDOW-REMOCON;32R71 , PC, VIOLET 

1 

S.N.A 


...3 

T0022 

BN64-00755A 

KNOB-CONTROL;32L450,ABS,VO,BK07 

1 

S.N.A 


...3 


BN98-00924A 

ASSY K/D-BOARD P-FUNCTION;BN96-07269A,PE 

1 

S.N.A 


...A 

RS2 

2007-000070 

R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS7 

2007-000070 

R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RSI 

2007-000082 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS5 

2007-000082 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS4 

2007-000088 

R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS6 

2007-000088 

R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS3 

2007-000458 

R-CHIP;18Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

CS01 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

CS02 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50 mA,160gf, 6.2X6. 2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

CN330 

3711-005509 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,1.25mm,S 

1 

S.N.A 


...A 


BN41-00989A 

PCB SUB-FUNCTION BOARD;LN40A,FR-1,1.6T 

1 

S.N.A 


...A 

DS01 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

DS02 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...3 


BN98-01736G 

ASSY K/D-BOARD P-POWER & IR;BN96-07270S 

1 

S.N.A 


...A 

M0014 

BN94-02739C 

ASSY PCB MAIN;BN96-07270S 

1 

S.N.A 


5 

L0405 

0601-000262 

LED;ROUND,RED,5mm,700nm 

1 

S.N.A 


5 

D0254 

0609-001204 

MODULE REMOCON;HORIZONTAL, 6.5mm, TR 

1 

S.N.A 


5 

M2893 

BN39-01031A 

LEAD CONNECTOR;LN40A450C1D,UL1061#28,3/4 

1 

S.A 


5 

M2893 

BN39-01032G 

LEAD CONNECTOR;UL2835#28,10/8P, 200mm, SMH 

1 

S.A 


5 

T0 174 

BN97-03316C 

ASSY SMD;BN96-07270S 

1 

S.N.A 


6 

D2 

0403-001339 

DIODE-ZENER;UDZS6.2B,6.06-6.33V,200mW,SO 

1 

S.N.A 


6 

D3 

0403-001339 

DIODE-ZENER;UDZS6.2B,6.06-6.33V,200mW,SO 

1 

S.N.A 


6 

RS2 

2007-000071 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 0W,TP, 1 608 

1 

S.N.A 


6 

RSI 

2007-000090 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


6 

CS1 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


6 

CS2 

2402-001155 

C-AL,SMD;47UF,20%,16V,WT,TP,6.3X5.2MM 

1 

S.A 


6 

PCB 

BN41-00990A 

PCB SUB-IR BOARD;LN40A,FR-4,1.6T 

1 

S.N.A 


...3 

T0069 

BN60-00048A 

SPACER-FELT;50Q9, FELT, 620L,BLK,0.35T, 10W 

2 

S.N.A 


...3 


BN64-00987B 

DECORATION-BOTTOM;26,LB450,PC CLEAR, RED 

1 

S.N.A 


..2 


BN98-01744A 

ASSY K/D-SPEAKER;BN96-06822H,5W SPK 

1 

S.N.A 


...3 

SCREW 

BN83-00781A 

CKD-SPEAKER;Bordeax26 Screw, pi3 * 6mm 

8 

S.N.A 


...3 

SLEEVE1 

BN83-01026A 

CKD-SPEAKER;L530 32” Fullrange Sleeve-#1 

2 

S.N.A 


...3 

SLEEVE2 

BN83-01027A 

CKD-SPEAKER;L530 32” Fullrange Sleeve-#1 

2 

S.N.A 


...3 

UNIT 

BN83-01032A 

CKD-SPEAKER;L450 26” Fullrange Speaker U 

2 

S.N.A 


...3 

E.V.A CUSH 

BN83-01049A 

CKD-SPEAKER;L450 26” E.V.A CUSHION, E.V.A 

2 

S.N.A 


...3 

RUBBER RIN 

BN83-01362A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W.15W standard 

4 

S.N.A 


...3 

WIRE 

BN83-01402A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 5W Speaker wire.L 

1 

S.N.A 


...3 

LABEL 

BN83-01403A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 5W Speaker LABEL, 

1 

S.N.A 









0.1 

M0002 

BN90-02030B 

ASSY COVER REAR;LB450 26 

1 

S.N.A 


..2 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

9 

S.N.A 


..2 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

1 

S.N.A 


..2 

MO0 13 

BN96-10024B 

ASSY COVER P-REAR;LB450 26,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


...3 

T0101 

BN61-04929A 

BRACKET-WALL;26B450,SECC,T 1 .2 

4 

S.N.A 


...3 

M0006 

BN63-05241B 

COVER-REAR;LB450 26,HIPS,HB,BK500 

1 

S.N.A 


...3 

T0071 

BN64-01054B 

INLAY-TERMINAL;26B450 BRAZIL.PS SHEET, TO 

1 

S.N.A 


...3 

T0064 

BN65-00002A 

CLAMPER CORE; BORDEAUX, LDPE,-,-,BLK,- 

1 

S.N.A 


...3 

M0279 

AA63-01638A 

FELT;50P9,FELT,0.5,15,40 

2 

S.N.A 









0.1 

M0017 

BN91-03772A 

ASSY CHASSIS;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


..2 

M0014 

BN94-02680A 

ASSY PCB MAIN;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0245 

0202-001608 

SOLDER-WIRE FLUX;LFC7-107,D0.8,99.3Sn/0. 

0.25 

S.N.A 


...3 

CN6004 

3701-001388 

CONNECTOR-HDMI;20P, Phosphor Bronze, ANGLE 

1 

S.A 


...3 

CN5001 

3701-001480 

CONNECTOR-DSUB;15P,3R,FEMAIL, STAMPED PIN 

1 

S.A 


...3 

CN906 

3707-001081 

CONNECTOR-OPTICAL;STRAIGHT,SPDIF 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-004379 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,2mm,STFtA 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-004531 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,10P,1R,2mm,ANG 

1 

S.A 


...3 

CN2001 

3711-005884 

HEADER-BOARD TO BOARD;BOX,30P,2R,2mm,ANG 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-006715 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R, 2.5mm, AN 

1 

S.N.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

CN6001 

3722-002516 

JACK-USB;4P/1C,AU30U,BLK, STRAIGHT, A TYPE 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002703 

JACK-PIN;3P,Ni,GRN/BLU/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002703 

JACK-PIN;3P,Ni,GRN/BLU/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002704 

JACK-PIN;3P,Sn,YEL/WHT/RED, ANGLE 

1 

S.A 


...3 

CIS3 

BN40-00146B 

TUNER;DNVS70FXH202B,DNVS70FXH202B,ISDB-T 

1 

S.A 


...3 

X3005 

BN61-04928A 

BFtACKET-SUPPORT PCB;SPCC,T 0.8.SCREW-M4 

1 

S.N.A 


...3 

HDCP 

BN97-01987A 

ASSY HDCP;BN46-00018A,PS-42V6S,D73A,MSTA 

1 

S.N.A 


...A 


BN46-00018A 

KEY CODE-CERTIFICATE;(HDCP KEY)PPM42M5S, 

1 

S.N.A 


...3 

T0 174 

BN97-03225A 

ASSY SMD;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


...A 

SUB05 

0202-001477 

SOLDER-CREAM;LST309-M,-,D20~45um,96.5Sn/ 

2.052 

S.N.A 


...A 

D3244 

0401-001049 

DIODE-SWITCHING;LS4148, 75V, 150mA, SOD-80, 

1 

S.A 


...A 

D9006 

0401-001049 

DIODE-SWITCHING;LS4148, 75V, 150mA, SOD-80, 

1 

S.A 


...A 

D2101 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D2102 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D3003 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5002 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5005 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5010 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6003 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6009 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6011 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6025 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6027 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6630 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7028 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7030 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7031 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7032 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D3245 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D6100 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9001 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9002 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9004 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9005 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9015 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9016 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D0254 

0402-001019 

DIODE-SCHOTTKY;MBRS340, 40V, 3000mA, DO-214 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0402-001019 

DIODE-SCHOTTKY;MBRS340, 40V, 3000mA, DO-214 

1 

S.A 


...A 

D4001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D4331 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D4332 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5003 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5004 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5006 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5007 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5008 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5009 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5011 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5012 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

D5013 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5014 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5016 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5017 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5023 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5024 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5025 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5026 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5027 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5028 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5029 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5035 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5040 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5100_FA 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5101_FA 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6002 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6017 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6018 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6302 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6418 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6631 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7016 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7106 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7202 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D9003 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

ZD2001 

0403-001425 

DIODE-ZENER;BZX84C33, 31 -35V, 350mW, SOT-23 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001271 

DIODE-SCHOTTKY;SSA34, 40V, 3000mA, SMA, TP 

1 

S.A 


...A 

D6030 

0406-001200 

DIODE-TVS;RCLAMP0504F,6/-/-V,150W, SC-70 

1 

S.A 


...A 

D6005 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6007 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6008 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6010 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6012 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM 1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6013 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

Q11001 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2001 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2002 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2004 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2006 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q3002 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q3109 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q4002_PWM 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q4003_ANA 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q6003 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q7008 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q9005 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-001170 

FET-SILICON;SI9933ADY-T1,P,-20V,3.4A,0.0 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002198 

IC-CMOS LOGIC;74LVC14, INVERTER, SOP, 14P.1 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002633 

IC-CMOS LOGIC;7WBD3125,2bit BUS SWITCH, S 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002633 

IC-CMOS LOGIC;7WBD31 25,2bit BUS SWITCH, S 

1 

S.A 


...A 

IC520 

0903-001552 

IC-MICROCONTROLLER;WT61 P8-RG480WT,LQFP,4 

1 

S.N.A 


...A 

IC8002 

1006-001266 

IC-LINETRANSCEIVER;SP3232EEY,TSSOP,16P, 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-001441 

IC-EEPROM ;24C1 024, 1 Mbit, 1 28Kx8,SOP,8P,4. 

1 

S.A 


...A 

IC8005 

1105-001931 

IC-DDR2 SDRAM;K4T51 1 63Q.DDR2-800, 51 2Mbit 

1 

S.N.A 


...A 

IC8006 

1105-001931 

IC-DDR2 SDRAM;K4T51 1 63Q.DDR2-800, 51 2Mbit 

1 

S.N.A 


...A 

IC115 

1107-001777 

IC-FLASH MEMORY;MX25L6405DMI-12G, 64Mbit, 

1 

S.A 


...A 

IC115 

1107-001777 

IC-FLASH MEMORY;MX25L6405DMI-12G, 64Mbit, 

1 

S.A 


...A 

T0085 

1201-002487 

IC-AUDIO AMP;MAX9728A,QFN,12P,3x3mm,DUAL 

1 

S.A 


...A 

T0 124 

1201-002797 

IC-POWER AMP; NTP-3200,QFN,56P,8x8mm, DUAL 

1 

S.A 


...A 

T0085 

1201-002849 

IC-AUDIO AMP;DRV603,TSSOP,14P,5x4.4mm, DU 

1 

S.A 


...A 

T0087 

1203-002519 

IC-POSI. FIXED REG.;KIA7809AF,DPAK,3P,240 

1 

S.A 


...A 

T0087 

1203-002842 

IC-POSI. FIXED REG.;AP1117D-33A,TO-252,3P 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC3002 

1203-004363 

IC-VOL. DETECTOR;RT9818C-29PV, SOT-23, 3P, 

1 

S.A 


...A 

IC9003 

1203-004364 

IC-VOL. DETECTOR;RT9818C-42PV, SOT-23, 3P, 

1 

S.A 


...A 

IC2009 

1203-005279 

IC-DC/DC CONVERTER;MP2372DN, SOP, 8P, 4.9x3 

1 

S.A 


...A 

IC2010 

1203-005279 

IC-DC/DC CONVERTER;MP2372DN, SOP, 8P, 4.9x3 

1 

S.A 


...A 

IC4010 

1204-002999 

IC-DECODER;SEMS12-LF,LFBGA,375P, 21x21 mm, 

1 

S.A 


...A 

IC6005 

1205-003479 

IC-SWITCH;TPS2051 BDBVR, SOT-23, 5P, 2.9x1 .6 

1 

S.A 


...A 

D3236 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D3237 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D3238 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5015 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5018 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5019 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5020 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5021 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5022 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5030 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5031 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D7024 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D7025 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D9020 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D9021 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

R2034 

2007-000052 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 0W,TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

R2102 

2007-000067 

R-CHIP;15Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R6800 

2007-000090 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R2004 

2007-000107 

R-CHIP;470Kohm,5%, 1 /1 0W,TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

R4592 

2007-000121 

R-CHIP;820ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R3010 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3018 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3021 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3022 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3046 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3292 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3411 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4046 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4050 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4051 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4096_PWM 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4640 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4646 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4750 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4751 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4770 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4771 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5005 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5006 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5030 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5542 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8036 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8037 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9083 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9084 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9177 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11099 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3071 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3293 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3294 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4105_ANA 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6012 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6049 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6303 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9115 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3100 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4076 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4082 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5019 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5020 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11039 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2005 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2015 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2021 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3011 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3012 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3013 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3101 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3102 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R3103 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3108 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4202_PWM 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4666_HD 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5090 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6017 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6051 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6066 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6304 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7079 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7086 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9030 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9031 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9032 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9033 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11089 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2014 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2018 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2020 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3023 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3051 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4079_PWM 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4081 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4104_ANA 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4106_ANA 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4130 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4140 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4441_ANA 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4442_PWN 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4475 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4541 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4542 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4544 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4762_TCON 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4763_TCON 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5013 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5014 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5017 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5018 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5024 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5025 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5573 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5574 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6026 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6028 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6029 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6057 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6058 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6059 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6310 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6311 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R6312 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7039 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R7063 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R7064 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9019 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9025 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9107 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9109 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R11065 

2007-000151 

R-CHIP; 1 5Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2016 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4477 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4568 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4772 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4773 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3004 

2007-000155 

R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9081 

2007-000157 

R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9082 

2007-000157 

R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2051 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9087 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9088 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4045 

2007-000170 

R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1 1 1 1 8 JEI 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11126_HD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11127_HD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11128_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11129_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11130_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1215 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1216 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4022 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4023 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4024 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4315 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4325 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4326 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4703 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4704 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4705 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5041 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5589 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5910_FA 

2007-000171 

R-CH IP;0ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5911_FA 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6016 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6050 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6350 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8306 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8307 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8323 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8325 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8326 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8333 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R8335 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8336 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8349 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8355 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8357 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8358 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8404 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8430 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8438 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8496 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8638 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3290 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3291 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3402 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3403 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4005 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4006 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4009 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4017 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4021 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4036 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4052 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4333 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4334 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4343 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4344 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4345 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4590 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4591 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5015 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5016 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5028 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5029 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5031 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5577 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5578 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5580 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6034 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6035 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6061 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6062 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6313 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6314 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5021 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5026 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5027 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5034 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5575 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5576 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R7067 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R7068 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R5043 

2007-000566 

R-CHIP;220Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2009 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2013_12V 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2017 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2036 

2007-000683 

R-CHIP;3.3Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9020 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9021 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9022 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9023 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2033 

2007-000708 

R-CHIP;3.9Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5571 

2007-000763 

R-CHIP;330ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R4587 

2007-000821 

R-CHIP;390ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R2103 

2007-000828 

R-CHIP;39Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R11054 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5087 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5581 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9080 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9085 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9086 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3404 

2007-001038 

R-CHIP;56Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2101 

2007-001175 

R-CHIP;8.2Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R6055 

2007-001285 

R-CHIP;5.6ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R6056 

2007-001285 

R-CHIP;5.6ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R2104 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4072 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4132 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4133 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4134 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4142 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4143 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4144 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4401 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4402 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4403 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4404 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4406 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4407 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4408 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4409 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4410 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4411 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4412 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4417_TCON 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4420 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4421 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4422 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4702 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4747_TCON 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4760 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5022 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5023 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R8017 

2007-001306 

R-CHIP;150ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R8117 

2007-001306 

R-CHIP;150ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R2141 

2007-001313 

R-CHIP;330ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4093_PWM 

2007-001325 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9079 

2007-001325 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6001 

2007-002906 

R-CHIP;200Kohm, 1 %, 1 /1 0W,TP, 1 608 

1 

S.A 


...A 

R6038 

2007-002906 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5009 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5010 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5011 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4594 

2007-007107 

R-CHIP; 1 0OKohm, 1 %, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5046 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9016 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9017 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9028 

2007-007136 

R-CHIP;4.7Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3014 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3015 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3059 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3060 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3061 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3066 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3070 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3072 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3410 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4095 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4352 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4484 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4485 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4486 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4487 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4488 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4489 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4490 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4491 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4626 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4627 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4761_TCON 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6065 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9001 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9002 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1217 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2028 

2007-007156 

R-CHIP;1ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2037 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5036 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5570 

2007-007297 

R-CH 1 P; 1 1 0ohm , 1 %, 1 /1 0W,TP, 1 608 

1 

S.A 


...A 

R1213 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1214 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4007 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4008 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4010 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4316 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R8329 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8330 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8363 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8364 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2035 

2007-007334 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2100 

2007-007334 

R-CHIP;200Kohm, 1 %, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2027 

2007-007650 

R-CHIP;274ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2026 

2007-007721 

R-CHIP;560ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R4094 

2007-007791 

R-CHIP;9.1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4351 

2007-007791 

R-CHIP;9.1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5004 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5008 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5012 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5582 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5583 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5584 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7056 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

RA4000 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4001 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4002 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4003 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4004 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4005 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

R11208JHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

R11209JHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

RA3001 

2011-001011 

R-NETWORK;10Kohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

R3024 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

R3025 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3002 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3003 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3004 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3005 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3006 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA4014 

2011-001261 

R-NETWORK;33ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8321 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8322 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8324 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8325 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8401 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8402 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8403 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8404 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8405 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8406 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8407 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8408 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8409 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8410 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8433 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8434 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8435 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

RA8436 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8437 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA9000 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

C9047 

2203-000125 

C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 

1 

S.A 


...A 

C9048 

2203-000125 

C-CER, CHIP;1.2nF, 10%, 50V, X7R, TP, 1608,- 

1 

S.A 


...A 

C9049 

2203-000125 

C-CER.CHIP; 1 ,2nF, 1 0%,50V,X7R,TP, 1 608,- 

1 

S.A 


...A 

C9050 

2203-000125 

C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 

1 

S.A 


...A 

C6500 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5027 

2203-000221 

C-CER,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,3216 

1 

S.A 


...A 

C5004 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0. 1 nF,5%,50V,C0G,1 005 

1 

S.A 


...A 

C7003 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0. 1 nF,5%,50V,C0G,1 005 

1 

S.A 


...A 

C9096 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9112 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9113 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

Cl 1043 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C3006 

2203-000438 

C-CER, CHIP; InF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4006 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4041 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4100_PWM 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C4322 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C4353 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4422 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C5038 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C8023 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C8024 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C8332 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C8367 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9075 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9400 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C2035 

2203-000489 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4060 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4061 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4478 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4479 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C3010 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C3011 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5009 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5010 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C2512 

2203-000659 

C-CER, CHIP;0.27nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.A 


...A 

C9033 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9034 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9035 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9036 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C2104 

2203-000925 

C-CER, CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C9037 

2203-000925 

C-CER, CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C9038 

2203-000925 

C-CER, CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C2110 

2203-000975 

C-CER, CH IP;47nF, 1 0%,25V,X7R,TP, 1608,- 

1 

S.N.A 


...A 

C9010 

2203-000995 

C-CER, CHIP;0.047nF, 5%, 50V, COG, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9014 

2203-000995 

C-CER, CHIP;0.047nF, 5%, 50V, COG, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4492 

2203-000998 

C-CER, CHIP;0.047nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5033 

2203-000998 

C-CER, CHIP;0.047nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C5034 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7035 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5008 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5012 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5013 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5015 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5043 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5044 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7026 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7027 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C2102 

2203-001103 

C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C2605 

2203-001103 

C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C4038 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4039 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5001 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5005 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5007 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5045 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5046 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5047 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2006 

2203-001596 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C4025 

2203-001598 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4026 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4029 

2203-001598 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4030 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4031 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4032 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4046 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4047 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2020 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2108 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2111 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2113 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2507 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2602 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2603 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3005 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7036 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7037 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7041 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3242 

2203-002525 

C-CER, CHIP;0.56nF, 10%, 50V, X7R, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3243 

2203-002525 

C-CER, CHIP;0.56nF, 10%, 50V, X7R, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

Cl 1050 

2203-002720 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 25V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C11051 

2203-002720 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 25V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9003 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9004 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9023 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9027 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9028 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9029 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9018 

2203-005249 

C-CER, CHIP;1 OOnF, 10%, 50V, X7R, TP, 1608 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C9025 

2203-005249 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 50V, X7R, TP, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9026 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9030 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9039 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9040 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9041 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9042 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9043 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9044 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9045 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9046 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C4034 

2203-005384 

C-CER,CHIP;4700nF, +80-20%, 10V, Y5V, TP, 201 

1 

S.N.A 


...A 

C2016 

2203-005642 

C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2105 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2505 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2508 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2509 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2510 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2511 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2590 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2600 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2607 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C5030 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C7028 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C7029 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2017 

2203-005968 

C-CER,CHIP;4.7NF,10%,50V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4004 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4005 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4007 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4009 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4014 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4018 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4019 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4021 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4051 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4312 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4313 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4319 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4320 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4321 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4323 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3231 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,16V,X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C4050_ANA 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,16V,X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9105 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9106 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9107 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9108 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9109 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 6V.X5R, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9110 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9111 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

Cl 1044 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C2002 

2203-006158 

C-CER, CHIP; 100nF,10%,16V,X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2048 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2051 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2053 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2064 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2068 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2070 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2078 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2082 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2084 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2086 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2089 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2500 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2604 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3002 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3007 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4013 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4022 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4310 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4311 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4314 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4324 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5026 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5029 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5031 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5036 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7051 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8016 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8017 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8019 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8021 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8331 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8365 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8503 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8505 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9006 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9007 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9009 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9022 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2021 

2203-006307 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 25V, X5R, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2029 

2203-006307 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 25V, X5R, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2014 

2203-006336 

C-CER, CHIP; 1 0OOOnF, 1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C5025 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C5040 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C9019 

2203-006336 

C-CER, CHIP;10000nF, 10%, 25V, X5R, 3216 

1 

S.A 


...A 

C9024 

2203-006336 

C-CER, CHIP;10000nF, 10%, 25V, X5R, 3216 

1 

S.A 


...A 

C9031 

2203-006336 

C-CER, CHIP;10000nF, 10%, 25V, X5R, 3216 

1 

S.A 


...A 

C9032 

2203-006336 

C-CER,CHIP; 1 0OOOnF, 1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

Cl 032 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

Cl 033 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2042 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2043 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2044 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2045 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2046 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2071 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2081 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2083 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2085 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2088 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2090 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2302 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C3009 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C4036 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C5032 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C5035 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C7010 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C8022 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C8502 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C8504 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C9005 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9021 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9078 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9001 

2203-006399 

C-CER,CHIP;1000nF, 10%, 6.3V, X5R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9002 

2203-006399 

C-CER,CHIP;1000nF, 10%, 6.3V, X5R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C11041 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,10V,X5R, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4035 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,10V,X5R, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9012 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V.X5R, TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C9077 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V,X5R,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C4001 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4002 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4023 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4024 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4033 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4037 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4040 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4354 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5014 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5024 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6001 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6004 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6024 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6111 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6112 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6113 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C6114 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6411 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6412 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7031 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9081 

2203-006992 

C-CER,CHIP;0.33nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9082 

2203-006992 

C-CER,CHIP;0.33nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2010 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2019 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2609 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2610 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C5037 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2112 

2402-001238 

C-AL,SMD;1uF,20%,50V,HR,TP,4.3x4.3x5.2mm 

1 

S.N.A 


...A 

T0052 

2703-000417 

INDUCTOR-SMD;220uH,5%,3225 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-001426 

INDUCTOR-SMD;680uH,20%,7070 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-002916 

INDUCTOR-SMD;10uH,20%,8080 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-002916 

INDUCTOR-SMD;10uH,20%,8080 

1 

S.A 


...A 

L9001 

2704-000018 

INDUCTOR-SMD-ARRAY;1 5uH, 2000mA, 2, 0.124oh 

1 

S.N.A 


...A 

L9002 

2704-000018 

INDUCTOR-SMD-ARRAY;1 5uH, 2000mA, 2, 0.124oh 

1 

S.N.A 


...A 

X202 

2801-003326 

CRYSTAL-SMD;24MHZ,30PPM,28-ABX,20PF,500H 

1 

S.A 


...A 

X202 

2801-003773 

CRYSTAL-SMD;12MHz,30ppm,28-AAN,20pF,50oh 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-000314 

BEAD-SMD;120ohm, 1.6x0. 8x0. 8mm,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-000314 

BEAD-SMD;120ohm, 1.6x0. 8x0. 8mm,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001324 

BEAD-SMD;15ohm, 2012, 600mA, TP,„0.1ohm 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

F1001 

3601-001374 

FUSE-SURFACE MOUNT;32V,5A, FAST-ACTING, Hi 

1 

S.N.A 


...A 

FI 002 

3601-001374 

FUSE-SURFACE MOUNT;32V,5A, FAST-ACTING, Hi 

1 

S.N.A 


...A 

CN6002 

3701-001367 

CONNECTOR-HDMI;19P,2R, FEMALE, SMD.AU 

1 

S.A 


...A 

CN6009 

3701-001367 

CONNECTOR-HDMI;19P,2R, FEMALE, SMD.AU 

1 

S.A 


...A 

M0106 

3708-001150 

CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;30P,1mm,SMD-A,SN,Y 

1 

S.A 


...A 

T0077 

BN41-01159A 

PCB MAIN;Saturn4 Brazil, FR-4, 4, 0,1. 2, 192 

1 

S.N.A 


...A 

R9100 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9101 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9103 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9104 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R1218 

2007-002425 

R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9100 

2203-000330 

C-CER,CHIP;0.012nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9101 

2203-000330 

C-CER,CHIP;0.012nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

CA2000 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2002 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2003 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2004 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2005 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2006 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2007 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2008 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2009 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2010 

2503-001051 

C-NETWORK;1 00NFX4,20%,1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2011 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2012 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2013 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2014 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-000158 

INDUCTOR-SMD;1uH,10%,2012 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-000158 

INDUCTOR-SMD;1uH,10%,2012 

1 

S.A 









0.1 


BN91-03835A 

ASSY LCD-AUO;BN07-00638A,PMVA,72% 

1 

S.N.A 


..2 

M0215 

BN07-00638A 

LCD-PANEL;T260XW02 VS 

1 

S.A 









0.1 

M0112 

BN91-04132A 

ASSY SHIELD;AOC-LN26B450C4MXZD 

1 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

2 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

2 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

3 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

2 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001334 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L14,ZPC(BLK),SWR 

2 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001439 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,S,M4,L8,ZPC(WHT),SW 

1 

S.N.A 


..2 

M2893 

BN39-01099A 

LEAD CONNECTOR;Amber,UL1007#26,UL/CSA,30 

1 

S.A 


..2 

M0 174 

BN44-00259A 

IP BOARD-IP;PSIV840C01 A, H26HD_9SS, 0.12mA 

1 

S.A 


..2 

M0115 

BN61-04772A 

BRACKET-STAND LINK;B450 26inch,SECC 

1 

S.N.A 


..2 

M0254 

BN61-05104A 

HOLDER-SIDE AV;B450/B530, ZD, HIPS, HB.BK50 

1 

S.N.A 


..2 

M0146 

BN61-05176A 

BRACKET-PANEL TOP;26inch,SECC,T1 .2 

2 

S.N.A 


..2 

M0146 

BN61-05177A 

BRACKET-PANEL SIDE;26inch,SECC,T1 .2 

2 

S.N.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

..2 

BR/LINK 

BN6 1-05281 A 

HOLDER-CLAMP;LCD, NYLON 66.WHT 

2 

S.N.A 


..2 

M0230 

BN96-07766J 

ASSY CABLE P-FFC;CORAL,FFC CABLE, 385mm, 3 

1 

S.A 









0.1 

M0003 

BN92-04462B 

ASSY BOX;LB450 26 

1 

S.N.A 


..2 


BN69-03464A 

BOX-SET;26LB450,CB,A-01 ,DW1 ,YEL,W751 ,D62 

1.02 

S.N.A 









0.1 

M0113 

BN92-04468A 

ASSY P/MATERIAL; LB450 26 

1 

S.N.A 


..2 

T0524 

6902-000358 

BAG PE;HDPE/NITRON,T0.015/T0.5,W900,L700 

1 

S.N.A 









0.1 

M0045 

BN92-04508A 

ASSY ACCESSORY;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


..2 

M0045 

BN96-10105A 

ASSY ACCESSORY-CABLE;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0268 

3903-000195 

CBF-POWER CORD;DT,BR,BP3/Y,U(IEC C13-RA) 

1 

S.A 


...3 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

4 

S.N.A 


...3 

ACCESSORY 

6902-000683 

BAG ZIPPER;LDPE,T0.05,W60,L60,TRP,-,-,4- 

1 

S.N.A 


...3 

M9889 

BN63-01798B 

CLOTH-CLEAN;cloth,180,200,sea blue.ToC 

1 

S.N.A 


...3 

T0531 

BN63-04269B 

COVER-BOTTOM;22,26,32L450,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


...3 


BN8 1-02301 A 

A/S-LABEL-E PASS;SEDA,ART PAPER, W42.L12, 

1 

S.N.A 


...3 


BN98-01767A 

ASSY K/D-REMOCON;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


...A 

M0014 

BN94-02776A 

ASSY PCB MAIN;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


5 


AA83-00266A 

CKD-HOLDER WIRE;URETHAN CLARITY 

1 

S.N.A 


5 


AA83-00325A 

CKD-BAG-PE;BN59-00678A 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01257A 

CKD-IR-LED;SI-5312H 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01331A 

CKD-SPRING C;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01332A 

CKD-COVER-TOP;TM940,ABS,HF-0680,K21383B, 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01333A 

CKD-COVER-BOTTOM;TM940,ABS,HF-0680,K2138 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01334A 

CKD-COVER-REAR SUB;TM940,ABS,HF-0680,K21 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01335A 

CKD-RUBBER-KEY;TM940, SILICONE, 00865A.TM- 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01347A 

CKD-SPRING -;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01348A 

CKD-SPRING +;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 

T0 174 

BN97-03361A 

ASSY SMD;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


6 


AA83-00260A 

CKD-CHIP-CAPACITOR;CL 21 C 104ZBC NNNC 

1 

S.N.A 


6 


AA83-00262A 

CKD-ELE-CAPACITOR;SHL 16V 47uF 5.0## 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01341A 

CKD-IC-MCU;TM940,GC49C501 GO, 1 K,2PIN,SOP 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01343A 

CKD-PCB-;TM940,XPC,40.1 *1 62.2*1 .6T.CARBO 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01346A 

CKD-RESONATOR;TM940,3.64MHz„3PIN,BK 

1 

S.N.A 


..2 

M0045 

BN96-10106A 

ASSY ACCESSORY-MANUAL;BRAZIL,LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0524 

6902-000110 

BAG PE;LDPE,T0.05,W250,L400,TRP,28,2,-,9 

1 

S.N.A 


...3 


AA68-03242L 

MANUAL FLYER-04, SAFETY GUIDE;comm,Samsun 

1 

S.N.A 


...3 


BN68-00844A 

MANUAL FLYER-01, LEAFLET;LCD/CDT Leaflet 

1 

S.N.A 


...3 

T0511 

BN68-01919B 

MANUAL USERS;COMM, SAMSUNG, Eng/BP, BRAZIL, 

1 

S.N.A 









0.1 

M0019 

BN92-04538A 

ASSY LABEL;LN26B450C4MXZD,LN37B450C4MXZD 

1 

S.N.A 









...A 

R4070 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 



LN32B450C4MXZD 

LN32B450C4M,N70A/32AC4-G4C,32,LCD-TV,BRA 











0.1 

M0001 

BN90-02023F 

ASSY COVER FRONT;LB450 32 

1 

S.N.A 


..2 

T0003 

BN96-10019F 

ASSY COVER P-FRONT;LB450 32,ZD,ABS+PMMA, 

1 

S.A 


...3 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

1 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

2 

S.N.A 


...3 

M0279 

AA63-01637A 

FELT;50P9,FELT,0.5,10,80 

1 

S.N.A 


...3 


BN61 -03261 B 

BOSS-TAPE;Tulip,ACRYL,T 1 .1 ,W20mm,GRAY,TA 

0.8 

S.N.A 


...3 


BN61-04970B 

HOLDER-BOSS BOTTOM;LB450 32,HIPS,HB,BK50 

1 

S.N.A 


...3 

CCM1 

BN63-02183F 

COVER-SHEET;Rhcm, PE Vinyl, T0.05, 900mm, 20 

0.74 

S.N.A 


...3 

M0112 

BN63-04166Z 

COVER-FRONT;LB450 32,ZD,ABS+PMMA,HB,BK23 

1 

S.N.A 


...3 

T0059 

BN64-00379A 

INDICATOR LED;ROME-ll,23,PC,CLEAR 

1 

S.N.A 


...3 

T0061 

BN64-00453A 

WINDOW-REMOCON;32R71 , PC, VIOLET 

1 

S.N.A 


...3 

T0022 

BN64-00755A 

KNOB-CONTROL;32L450,ABS,VO,BK07 

1 

S.N.A 


...3 


BN98-00924A 

ASSY K/D-BOARD P-FUNCTION;BN96-07269A,PE 

1 

S.N.A 


...A 

RS2 

2007-000070 

R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS7 

2007-000070 

R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RSI 

2007-000082 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS5 

2007-000082 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS4 

2007-000088 

R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS6 

2007-000088 

R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS3 

2007-000458 

R-CHIP;18Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

CS01 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

CS02 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50 mA,160gf, 6.2X6. 2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

CN330 

3711-005509 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,1.25mm,S 

1 

S.N.A 


...A 


BN41-00989A 

PCB SUB-FUNCTION BOARD;LN40A,FR-1,1.6T 

1 

S.N.A 


...A 

DS01 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

DS02 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...3 


BN98-01736G 

ASSY K/D-BOARD P-POWER & IR;BN96-07270S 

1 

S.N.A 


...A 

MO0 14 

BN94-02739C 

ASSY PCB MAIN;BN96-07270S 

1 

S.N.A 


5 

L0405 

0601-000262 

LED;ROUND,RED,5mm,700nm 

1 

S.N.A 


5 

D0254 

0609-001204 

MODULE REMOCON;HORIZONTAL, 6.5mm, TR 

1 

S.N.A 


5 

M2893 

BN39-01031A 

LEAD CONNECTOR;LN40A450C1D,UL1061#28,3/4 

1 

S.A 


5 

M2893 

BN39-01032G 

LEAD CONNECTOR;UL2835#28,10/8P, 200mm, SMH 

1 

S.A 


5 

T0 174 

BN97-03316C 

ASSY SMD;BN96-07270S 

1 

S.N.A 


6 

D2 

0403-001339 

DIODE-ZENER;UDZS6.2B,6.06-6.33V,200mW,SO 

1 

S.N.A 


6 

D3 

0403-001339 

DIODE-ZENER;UDZS6.2B,6.06-6.33V,200mW,SO 

1 

S.N.A 


6 

RS2 

2007-000071 

R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


6 

RSI 

2007-000090 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 0W,TP, 1 608 

1 

S.A 


6 

CS1 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


6 

CS2 

2402-001155 

C-AL,SMD;47UF,20%,16V,WT,TP,6.3X5.2MM 

1 

S.A 


6 

PCB 

BN41-00990A 

PCB SUB-IR BOARD;LN40A,FR-4,1.6T 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...3 

T0069 

AA60-00091 K 

SPACER-FELT;-, FELT, 330X10, -,-,BLK,T0.35, 

2 

S.N.A 


...3 

T0069 

AA60-00171E 

SPACER-FELT;43L2,FELT,300,T0.5,5 

2 

S.N.A 


...3 

T0069 

AA63-60001Z 

SPACER-FELT;-, FELT, -,-,-,BLK,T1.0,-, 35X8 

1 

S.N.A 


...3 


BN64-00988B 

DECORATION-BOTTOM;32,LB450,PC CLEAR, RED 

1 

S.N.A 


...3 

T0069 

AA60-00171L 

SPACER-FELT;46L3,FELT,460,T0.5,10 

2 

S.N.A 


...3 

CCM1 

BN63-05199M 

COVER-SHEET;AMBER,PE,T0.08,W150mm,200M,C 

2.8 

S.N.A 


...3 

T0069 

BP60-00015D 

SPACER-FELT;617W,FELT,L760,T0.5,W10 

2 

S.N.A 


..2 


BN98-01731A 

ASSY K/D-SPEAKER;BN96-09463A,10W STANDAR 

1 

S.N.A 


...3 

SCREW 

BN83-00781A 

CKD-SPEAKER;Bordeax26 Screw, pi3 * 6mm 

8 

S.N.A 


...3 

SLEEVE1 

BN83-01026A 

CKD-SPEAKER;L530 32” Fullrange Sleeve-#1 

2 

S.N.A 


...3 

SLEEVE2 

BN83-01027A 

CKD-SPEAKER;L530 32” Fullrange Sleeve-#1 

2 

S.N.A 


...3 

LABEL 

BN83-01352A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

UNIT 

BN83-01354A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W.15W standard 

2 

S.N.A 


...3 

HOLDER 

BN83-01356A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

2 

S.N.A 


...3 

CUSHIONJ 

BN83-01357A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

4 

S.N.A 


...3 

CUSIHION_2 

BN83-01358A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

4 

S.N.A 


...3 

HARNESS Wl 

BN83-01359A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

RUBBER RIN 

BN83-01362A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W.15W standard 

4 

S.N.A 









0.1 

M0002 

BN90-02032B 

ASSY COVER REAR;LB450 32 

1 

S.N.A 


..2 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

9 

S.N.A 


..2 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

1 

S.N.A 


..2 

M0013 

BN96-10026B 

ASSY COVER P-REAR;LB450 32,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


...3 

T0101 

BN61-04816A 

BRACKET-WALL;40, B610,SECC,T1 .2 

4 

S.N.A 


...3 

T0071 

BN64-01033B 

INLAY-TERMINAL;B530 BRAZIL.PS SHEET, T0.5 

1 

S.N.A 


...3 

T0064 

BN65-00002A 

CLAMPER CORE; BORDEAUX, LDPE,-,-,BLK,- 

1 

S.N.A 


...3 

M0006 

BN63-05242B 

COVER-REAR;LB450 32,HIPS,HB,BK500 

1 

S.N.A 


...3 

M0279 

AA63-01638A 

FELT;50P9,FELT,0.5,15,40 

2 

S.N.A 









0.1 

M0216 

BN90-02038A 

ASSY STAND;LB450 32 

1 

S.N.A 


..2 


BN63-04356A 

COVER-STAND NECK;L450 32INCH,ABS+PMMA,HB 

1 

S.N.A 


..2 

M0027 

BN96-06464A 

ASSY STAND P-BASE;32L450„ABS+PMMA,HB,BK 

1 

S.A 


...3 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

4 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001239 

SCREW-TAPTITE;FH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

4 

S.N.A 


...3 


BN61-02232A 

HOLDER-SWIVEL RING;32R71 .ACETAL NATUAL.N 

1 

S.N.A 


...3 


BN61-02233A 

HOLDER-SWIVEL RING;32R71 .ACETAL NATUAL.N 

1 

S.N.A 


...3 


BN61-02236A 

BRACKET-HINGE SWIVEL;BORDEAUX 32,SECC,T1 

1 

S.N.A 


...3 


BN61-02932B 

BRACKET-STOPPER NUT;L450,M4,OD8,-,-,L24, 

3 

S.N.A 


...3 


BN61-02942A 

BRACKET-STAND BOTTOM;32, BORDEAUX PLUS.SE 

1 

S.N.A 


...3 


BN61-03872A 

GUIDE-STAND BOTTOM;L450 32INCH,PC+GF(20% 

1 

S.N.A 


...3 

CCM1 

BN63-02183D 

COVER-SHEET;Rhcm, PE Vinyl, T0.05, 680mm, 20 

0.4 

S.N.A 


...3 

T0004 

BN63-04355A 

COVER-STAND BASE;L450 32INCH,ABS+PMMA,HB 

1 

S.N.A 


...3 

M0126 

BN73-00052C 

RUBBER-FOOT;LCD TV,CR RUBBER, T2.0 DIA19, 

4 

S.N.A 


..2 


BN96-10800A 

ASSY COVER P-GUIDE STAND;32,LB450,PC+GF( 

1 

S.N.A 









0.1 

M0112 

BN91-03773B 

ASSY SHIELD;LN32B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

2 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

..2 

M2893 

BN39-01099H 

LEAD CONNECTOR;LN46A850S1 FXZA,UL1007#26, 

1 

S.A 


..2 

M0 174 

BN44-00261A 

IP BOARD-IP;PSIV161C01A,H32F1_9SS, 0.12mA 

1 

S.A 


..2 

M0115 

BN61-04820A 

BRACKET-STAND LINK;B650-32,SECC,T1 .2 

1 

S.N.A 


..2 

M0146 

BN61-04980A 

BRACKET-PANEL TOP;B550-3 32,SECC,T1 .2 

2 

S.N.A 


..2 

M0254 

BN61-05104A 

HOLDER-SIDE AV;B450/B530, ZD, HIPS, HB.BK50 

1 

S.N.A 


..2 

M0230 

BN96-07766K 

ASSY CABLE P-FFC;CORAL,FFC CABLE, 465mm, 3 

1 

S.A 


..2 

M0081 

6003-001439 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,S,M4,L8,ZPC(WHT),SW 

1 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

2 

S.N.A 









0.1 

T0852 

BN91-03836A 

ASSY LCD-CMO;BN07-00657A,DJITO, 72% 

1 

S.N.A 


..2 

M0215 

BN07-00657A 

LCD-PANEL;V315B5-L01 

1 

S.A 









0.1 

M0003 

BN92-04463B 

ASSY BOX;LB450 32 

1 

S.N.A 


..2 


BN69-03422A 

BOX-SET;32B450,CB,A-01 ,DW-75,YEL,W891 ,D6 

1.02 

S.N.A 









0.1 

M0113 

BN92-04469A 

ASSY P/MATERIAL; LB450 32 

1 

S.N.A 


..2 

T0524 

6902-000358 

BAG PE;HDPE/NITRON,T0.015/T0.5,W900,L700 

1 

S.N.A 









0.1 

M0045 

BN92-04508B 

ASSY ACCESSORY;LN32B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


..2 

M0045 

BN96-10105B 

ASSY ACCESSORY-CABLE;LN32B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0268 

3903-000195 

CBF-POWER CORD;DT,BR,BP3/Y,U(IEC C13-RA) 

1 

S.A 


...3 

M9889 

BN63-01798B 

CLOTH-CLEAN;cloth,180,200,sea blue.ToC 

1 

S.N.A 


...3 

T0531 

BN63-05326B 

COVER-BOTTOM;LB450 32,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


...3 


BN8 1-02301 A 

A/S-LABEL-E PASS;SEDA,ART PAPER, W42.L12, 

1 

S.N.A 


...3 


BN98-01767A 

ASSY K/D-REMOCON;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


...A 

MO0 14 

BN94-02776A 

ASSY PCB MAIN;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


5 


AA83-00266A 

CKD-HOLDER WIRE;URETHAN CLARITY 

1 

S.N.A 


5 


AA83-00325A 

CKD-BAG-PE;BN59-00678A 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01257A 

CKD-IR-LED;SI-5312H 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01331A 

CKD-SPRING C;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01332A 

CKD-COVER-TOP;TM940,ABS,HF-0680,K21383B, 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01333A 

CKD-COVER-BOTTOM;TM940,ABS,HF-0680,K2138 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01334A 

CKD-COVER-REAR SUB;TM940,ABS,HF-0680,K21 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01335A 

CKD-RUBBER-KEY;TM940, SILICONE, 00865A.TM- 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01347A 

CKD-SPRING -;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01348A 

CKD-SPRING +;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 

T0 174 

BN97-03361A 

ASSY SMD;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


6 


AA83-00260A 

CKD-CHIP-CAPACITOR;CL 21 C 104ZBC NNNC 

1 

S.N.A 


6 


AA83-00262A 

CKD-ELE-CAPACITOR;SHL 16V 47uF 5.0## 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01341A 

CKD-IC-MCU;TM940,GC49C501 GO, 1 K,2PIN,SOP 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01343A 

CKD-PCB-;TM940,XPC,40.1 *1 62.2*1 .6T.CARBO 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01346A 

CKD-RESONATOR;TM940,3.64MHz„3PIN,BK 

1 

S.N.A 


...3 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

4 

S.N.A 


...3 

ACCESSORY 

6902-000683 

BAG ZIPPER;LDPE,T0.05,W60,L60,TRP,-,-,4- 

1 

S.N.A 


..2 

M0045 

BN96-10106A 

ASSY ACCESSORY-MAN UAL; BRAZI L, LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0524 

6902-000110 

BAG PE;LDPE,T0.05,W250,L400,TRP,28,2,-,9 

1 

S.N.A 


...3 


AA68-03242L 

MANUAL FLYER-04, SAFETY GUIDE;comm,Samsun 

1 

S.N.A 


...3 


BN68-00844A 

MANUAL FLYER-01, LEAFLET;LCD/CDT Leaflet 

1 

S.N.A 


...3 

T0511 

BN68-01919B 

MANUAL USERS;COMM, SAMSUNG, Eng/BP, BRAZIL, 

1 

S.N.A 









0.1 

MO0 17 

BN91-03772A 

ASSY CHASSIS;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

..2 

MO0 14 

BN94-02680A 

ASSY PCB MAIN;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0245 

0202-001608 

SOLDER-WIRE FLUX;LFC7-107,D0.8,99.3Sn/0. 

0.25 

S.N.A 


...3 

CN6004 

3701-001388 

CONNECTOR-HDMI;20P, Phosphor Bronze, ANGLE 

1 

S.A 


...3 

CN5001 

3701-001480 

CONNECTOR-DSUB;15P,3R,FEMAIL, STAMPED PIN 

1 

S.A 


...3 

CN906 

3707-001081 

CONNECTOR-OPTICAL;STRAIGHT,SPDIF 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-004379 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,2mm,STRA 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-004531 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,10P,1R,2mm,ANG 

1 

S.A 


...3 

CN2001 

3711-005884 

HEADER-BOARD TO BOARD;BOX,30P,2R,2mm,ANG 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-006715 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R, 2.5mm, AN 

1 

S.N.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

CN6001 

3722-002516 

JACK-USB;4P/1C,AU30U,BLK, STRAIGHT, A TYPE 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002703 

JACK-PIN;3P,Ni,GRN/BLU/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002703 

JACK-PIN;3P,Ni,GRN/BLU/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002704 

JACK-PIN;3P,Sn,YEL/WHT/RED, ANGLE 

1 

S.A 


...3 

CIS3 

BN40-00146B 

TUNER;DNVS70FXH202B,DNVS70FXH202B,ISDB-T 

1 

S.A 


...3 

X3005 

BN61-04928A 

BRACKET-SUPPORT PCB;SPCC,T 0.8.SCREW-M4 

1 

S.N.A 


...3 

HDCP 

BN97-01987A 

ASSY HDCP;BN46-00018A,PS-42V6S,D73A,MSTA 

1 

S.N.A 


...A 


BN46-00018A 

KEY CODE-CERTIFICATE;(HDCP KEY)PPM42M5S, 

1 

S.N.A 


...3 

T0 174 

BN97-03225A 

ASSY SMD;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


...A 

SUB05 

0202-001477 

SOLDER-CREAM;LST309-M,-,D20~45um,96.5Sn/ 

2.052 

S.N.A 


...A 

D3244 

0401-001049 

DIODE-SWITCHING;LS4148, 75V, 150mA, SOD-80, 

1 

S.A 


...A 

D9006 

0401-001049 

DIODE-SWITCHING;LS4148, 75V, 150mA, SOD-80, 

1 

S.A 


...A 

D2101 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D2102 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D3003 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5002 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5005 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5010 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6003 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6009 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6011 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6025 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6027 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6630 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7028 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7030 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7031 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7032 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D3245 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D6100 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9001 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9002 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9004 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9005 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9015 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9016 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

D0254 

0402-001019 

DIODE-SCHOTTKY;MBRS340, 40V, 3000mA, DO-214 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0402-001019 

DIODE-SCHOTTKY;MBRS340, 40V, 3000mA, DO-214 

1 

S.A 


...A 

D4001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D4331 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D4332 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5003 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5004 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5006 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5007 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5008 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5009 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5011 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5012 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5013 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5014 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5016 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5017 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5023 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5024 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5025 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5026 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5027 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5028 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5029 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5035 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5040 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5100_FA 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5101_FA 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6002 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6017 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6018 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6302 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6418 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6631 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7016 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7106 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7202 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D9003 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

ZD2001 

0403-001425 

DIODE-ZENER; BZX84C33, 31 -35V, 350mW, SOT-23 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001271 

DIODE-SCHOTTKY;SSA34, 40V, 3000mA, SMA, TP 

1 

S.A 


...A 

D6030 

0406-001200 

DIODE-TVS;RCLAMP0504F,6/-/-V,150W, SC-70 

1 

S.A 


...A 

D6005 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM 1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6007 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6008 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6010 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6012 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 



5-41 


5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

D6013 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

Q11001 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2001 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2002 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2004 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2006 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q3002 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q3109 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q4002_PWM 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q4003_ANA 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q6003 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q7008 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q9005 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-001170 

FET-SILICON;SI9933ADY-T1,P,-20V,3.4A,0.0 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002198 

IC-CMOS LOGIC;74LVC14, INVERTER, SOP, 14P.1 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002633 

IC-CMOS LOGIC;7WBD3125,2bit BUS SWITCH, S 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002633 

IC-CMOS LOGIC;7WBD31 25,2bit BUS SWITCH, S 

1 

S.A 


...A 

IC520 

0903-001552 

IC-MICROCONTROLLER;WT61 P8-RG480WT,LQFP,4 

1 

S.N.A 


...A 

IC8002 

1006-001266 

IC-LINE TRANSCEIVER;SP3232EEY,TSSOP,16P, 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-001441 

IC-EEPROM;24C1024,1 Mbit,128Kx8,SOP,8P,4. 

1 

S.A 


...A 

IC8005 

1105-001931 

IC-DDR2 SDRAM;K4T51 1 63Q,DDR2-800, 51 2Mbit 

1 

S.N.A 


...A 

IC8006 

1105-001931 

IC-DDR2 SDRAM;K4T51 1 63Q.DDR2-800, 51 2Mbit 

1 

S.N.A 


...A 

IC115 

1107-001777 

IC-FLASH MEMORY;MX25L6405DMI-12G, 64Mbit, 

1 

S.A 


...A 

IC115 

1107-001777 

IC-FLASH MEMORY;MX25L6405DMI-12G, 64Mbit, 

1 

S.A 


...A 

T0085 

1201-002487 

IC-AUDIO AMP;MAX9728A,QFN,12P,3x3mm,DUAL 

1 

S.A 


...A 

T0 124 

1201-002797 

IC-POWER AMP; NTP-3200,QFN,56P,8x8mm, DUAL 

1 

S.A 


...A 

T0085 

1201-002849 

IC-AUDIO AMP;DRV603,TSSOP,14P,5x4.4mm, DU 

1 

S.A 


...A 

T0087 

1203-002519 

IC-POSI. FIXED REG.;KIA7809AF,DPAK,3P,240 

1 

S.A 


...A 

T0087 

1203-002842 

IC-POSI. FIXED REG.;AP1117D-33A,TO-252,3P 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC3002 

1203-004363 

IC-VOL. DETECTOR;RT9818C-29PV, SOT-23, 3P, 

1 

S.A 


...A 

IC9003 

1203-004364 

IC-VOL. DETECTOR;RT9818C-42PV, SOT-23, 3P, 

1 

S.A 


...A 

IC2009 

1203-005279 

IC-DC/DC CONVERTER;MP2372DN,SOP,8P, 4.9x3 

1 

S.A 


...A 

IC2010 

1203-005279 

IC-DC/DC CONVERTER;MP2372DN, SOP, 8P, 4.9x3 

1 

S.A 


...A 

IC4010 

1204-002999 

IC-DECODER;SEMS12-LF,LFBGA,375P, 21x21 mm, 

1 

S.A 


...A 

IC6005 

1205-003479 

IC-SWITCH;TPS2051 BDBVR, SOT-23, 5P, 2.9x1 .6 

1 

S.A 


...A 

D3236 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D3237 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D3238 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5015 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

D5018 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5019 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5020 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5021 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5022 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5030 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5031 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D7024 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D7025 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D9020 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D9021 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

R2034 

2007-000052 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 0W,TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

R2102 

2007-000067 

R-CHIP;15Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R6800 

2007-000090 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 0W,TP, 1 608 

1 

S.A 


...A 

R2004 

2007-000107 

R-CHIP;470Kohm,5%, 1 /1 0W,TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

R4592 

2007-000121 

R-CHIP;820ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R3010 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3018 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3021 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3022 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3046 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3292 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3411 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4046 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4050 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4051 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4096_PWM 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4640 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4646 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4750 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4751 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4770 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4771 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5005 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5006 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5030 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5542 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8036 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8037 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9083 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9084 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9177 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11099 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3071 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3293 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3294 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4105_ANA 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6012 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6049 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6303 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9115 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R3100 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4076 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4082 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5019 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5020 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11039 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2005 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2015 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2021 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3011 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3012 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3013 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3101 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3102 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3103 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3108 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4202_PWM 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4666_HD 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5090 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6017 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6051 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6066 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6304 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7079 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7086 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9030 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9031 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9032 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9033 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11089 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2014 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2018 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2020 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3023 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3051 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4079_PWM 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4081 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4104_ANA 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4106_ANA 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4130 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4140 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4441_ANA 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4442_PWN 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4475 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4541 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4542 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4544 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4762_TCON 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4763_TCON 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5013 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5014 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R5017 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5018 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5024 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5025 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5573 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5574 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6026 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6028 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6029 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6057 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6058 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6059 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6310 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6311 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6312 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7039 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7063 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R7064 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9019 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9025 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9107 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9109 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R11065 

2007-000151 

R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2016 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4477 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4568 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4772 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4773 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3004 

2007-000155 

R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9081 

2007-000157 

R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9082 

2007-000157 

R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2051 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9087 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9088 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4045 

2007-000170 

R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1 1 1 1 8 JEI 

2007-000171 

R-CH IP;0ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R11126_HD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11127_HD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11128_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11129_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11130_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1215 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1216 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4022 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4023 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4024 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4315 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4325 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4326 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4703 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4704 

2007-000171 

R-CH IP;0ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R4705 

2007-000171 

R-CH IP;0ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5041 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5589 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5910_FA 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5911_FA 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6016 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6050 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6350 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8306 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8307 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8323 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8325 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8326 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8333 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8335 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8336 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8349 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8355 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8357 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8358 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8404 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8430 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8438 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8496 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8638 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3290 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3291 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3402 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3403 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4005 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4006 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4009 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4017 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4021 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4036 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4052 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4333 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4334 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4343 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4344 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4345 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4590 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4591 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5015 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5016 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5028 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5029 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5031 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5577 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5578 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5580 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R6034 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6035 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6061 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6062 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6313 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6314 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5021 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5026 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5027 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5034 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5575 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5576 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R7067 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R7068 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5043 

2007-000566 

R-CHIP;220Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2009 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2013_12V 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2017 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2036 

2007-000683 

R-CHIP;3.3Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9020 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9021 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9022 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9023 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2033 

2007-000708 

R-CHIP;3.9Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5571 

2007-000763 

R-CHIP;330ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R4587 

2007-000821 

R-CHIP;390ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R2103 

2007-000828 

R-CHIP;39Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R11054 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5087 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5581 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9080 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9085 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9086 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3404 

2007-001038 

R-CHIP;56Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2101 

2007-001175 

R-CHIP;8.2Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R6055 

2007-001285 

R-CHIP;5.6ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R6056 

2007-001285 

R-CHIP;5.6ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R2104 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4072 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4132 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4133 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4134 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4142 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4143 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4144 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4401 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4402 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4403 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4404 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4406 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4407 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R4408 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4409 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4410 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4411 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4412 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4417_TCON 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4420 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4421 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4422 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4702 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4747_TCON 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4760 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5022 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5023 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8017 

2007-001306 

R-CHIP;150ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R8117 

2007-001306 

R-CHIP;150ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R2141 

2007-001313 

R-CHIP;330ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4093_PWM 

2007-001325 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9079 

2007-001325 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6001 

2007-002906 

R-CHIP;200Kohm, 1 %, 1 /1 0W,TP, 1 608 

1 

S.A 


...A 

R6038 

2007-002906 

R-CHIP;200Kohm, 1 %, 1 /1 0W,TP, 1 608 

1 

S.A 


...A 

R5009 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5010 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5011 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4594 

2007-007107 

R-CHIP; 1 0OKohm, 1 %, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5046 

2007-007107 

R-CHIP; 1 0OKohm, 1 %, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9016 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9017 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9028 

2007-007136 

R-CHIP;4.7Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3014 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3015 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3059 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3060 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3061 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3066 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3070 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3072 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3410 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4095 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4352 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4484 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4485 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4486 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4487 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4488 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4489 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4490 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4491 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4626 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4627 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4761_TCON 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R6065 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9001 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9002 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1217 

2007-007156 

R-CHIP;1ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2028 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2037 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5036 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5570 

2007-007297 

R-CHIP;110ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R1213 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1214 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4007 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4008 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4010 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4316 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8329 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8330 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8363 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8364 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2035 

2007-007334 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2100 

2007-007334 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2027 

2007-007650 

R-CHIP;274ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2026 

2007-007721 

R-CHIP;560ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R4094 

2007-007791 

R-CH IP;9. 1 Kohm, 1 %, 1/1 6W, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4351 

2007-007791 

R-CH IP;9. 1 Kohm, 1 %, 1/1 6W, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5004 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5008 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5012 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5582 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5583 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5584 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7056 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

RA4000 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4001 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4002 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4003 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4004 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4005 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

R11208JHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

R11209JHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

RA3001 

2011-001011 

R-NETWORK;10Kohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

R3024 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

R3025 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3002 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3003 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3004 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3005 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3006 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA4014 

2011-001261 

R-NETWORK;33ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8321 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8322 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8324 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

RA8325 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8401 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8402 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8403 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8404 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8405 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8406 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8407 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8408 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8409 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8410 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8433 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8434 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8435 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8436 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8437 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA9000 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

C9047 

2203-000125 

C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 

1 

S.A 


...A 

C9048 

2203-000125 

C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 

1 

S.A 


...A 

C9049 

2203-000125 

C-CER, CHIP;1.2nF, 10%, 50V, X7R, TP, 1608,- 

1 

S.A 


...A 

C9050 

2203-000125 

C-CER.CHIP; 1 ,2nF, 1 0%,50V,X7R,TP, 1 608,- 

1 

S.A 


...A 

C6500 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5027 

2203-000221 

C-CER,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,3216 

1 

S.A 


...A 

C5004 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C7003 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0. 1 nF,5%,50V,C0G,1 005 

1 

S.A 


...A 

C9096 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0. 1 nF,5%,50V,C0G,1 005 

1 

S.A 


...A 

C9112 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9113 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

Cl 1043 

2203-000438 

C-CER, CHIP; InF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C3006 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C4006 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4041 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4100_PWM 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4322 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C4353 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C4422 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C5038 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C8023 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C8024 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C8332 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C8367 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9075 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9400 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C2035 

2203-000489 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4060 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4061 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4478 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4479 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C3010 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C3011 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5009 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C5010 

2203-000626 

C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C2512 

2203-000659 

C-CER,CHIP;0.27nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.A 


...A 

C9033 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9034 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9035 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9036 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C2104 

2203-000925 

C-CER,CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C9037 

2203-000925 

C-CER,CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C9038 

2203-000925 

C-CER,CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C2110 

2203-000975 

C-CER,CHIP;47nF, 1 0%,25V,X7R,TP, 1608,- 

1 

S.N.A 


...A 

C9010 

2203-000995 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9014 

2203-000995 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C4492 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5033 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5034 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7035 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5008 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5012 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5013 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5015 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5043 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5044 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7026 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7027 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C2102 

2203-001103 

C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C2605 

2203-001103 

C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C4038 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4039 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5001 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5005 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5007 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5045 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5046 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5047 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2006 

2203-001596 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C4025 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4026 

2203-001598 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4029 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4030 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4031 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4032 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4046 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4047 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2020 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2108 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2111 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2113 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2507 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2602 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2603 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3005 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C7036 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7037 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7041 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3242 

2203-002525 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3243 

2203-002525 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

Cl 1050 

2203-002720 

C-CER,CHIP;10nF,10%,25V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C11051 

2203-002720 

C-CER,CHIP;10nF,10%,25V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9003 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9004 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9023 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9027 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9028 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9029 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9018 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9025 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9026 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9030 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9039 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9040 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9041 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9042 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9043 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9044 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9045 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9046 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C4034 

2203-005384 

C-CER,CHIP;4700nF, +80-20%, 10V, Y5V, TP, 201 

1 

S.N.A 


...A 

C2016 

2203-005642 

C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2105 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2505 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2508 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2509 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2510 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2511 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2590 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2600 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2607 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C5030 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C7028 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C7029 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2017 

2203-005968 

C-CER,CHIP;4.7NF,10%,50V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4004 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4005 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4007 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4009 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4014 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4018 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4019 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4021 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4051 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4312 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4313 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C4319 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4320 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4321 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4323 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3231 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,16V,X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C4050_ANA 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,16V,X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9105 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9106 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9107 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9108 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9109 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9110 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 6V.X5R, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9111 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

Cl 1044 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2002 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2048 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2051 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2053 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2064 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2068 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2070 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2078 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2082 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2084 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2086 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2089 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2500 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2604 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3002 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3007 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4013 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4022 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4310 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4311 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4314 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4324 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5026 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5029 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5031 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5036 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7051 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8016 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8017 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8019 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8021 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8331 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C8365 

2203-006158 

C-CER, CHIP; 100nF,10%,16V,X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8503 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8505 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9006 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9007 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9009 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9022 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2021 

2203-006307 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 25V, X5R, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2029 

2203-006307 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 25V, X5R, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2014 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C5025 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C5040 

2203-006336 

C-CER, CHIP; 1 0OOOnF, 1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9019 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9024 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9031 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9032 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

Cl 032 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

Cl 033 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2042 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2043 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2044 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2045 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2046 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2071 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2081 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2083 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2085 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2088 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2090 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2302 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C3009 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C4036 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C5032 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C5035 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C7010 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C8022 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C8502 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C8504 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C9005 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C9021 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9078 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9001 

2203-006399 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 6.3V, X5R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9002 

2203-006399 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 6.3V, X5R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C11041 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V,X5R,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C4035 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V.X5R, TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C9012 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V.X5R, TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C9077 

2203-006562 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 10V, X5R, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4001 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4002 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C4023 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4024 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4033 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4037 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4040 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4354 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5014 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5024 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6001 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6004 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6024 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6111 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6112 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6113 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6114 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6411 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6412 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7031 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9081 

2203-006992 

C-CER,CHIP;0.33nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9082 

2203-006992 

C-CER,CHIP;0.33nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2010 

2203-007176 

C-CER,CHIP; 1 0OOOnF, 1 0%, 1 6V,X5R,TP,201 2 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2019 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2609 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2610 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C5037 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2112 

2402-001238 

C-AL,SMD;1uF,20%,50V,HR,TP,4.3x4.3x5.2mm 

1 

S.N.A 


...A 

T0052 

2703-000417 

INDUCTOR-SMD;220uH,5%,3225 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-001426 

INDUCTOR-SMD;680uH,20%,7070 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-002916 

INDUCTOR-SMD;10uH,20%,8080 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-002916 

INDUCTOR-SMD;10uH,20%,8080 

1 

S.A 


...A 

L9001 

2704-000018 

INDUCTOR-SMD-ARRAY;15uH, 2000mA, 2, 0.124oh 

1 

S.N.A 


...A 

L9002 

2704-000018 

INDUCTOR-SMD-ARRAY;1 5uH, 2000mA, 2, 0.124oh 

1 

S.N.A 


...A 

X202 

2801-003326 

CRYSTAL-SMD;24MHZ,30PPM,28-ABX,20PF,500H 

1 

S.A 


...A 

X202 

2801-003773 

CRYSTAL-SMD;12MHz,30ppm,28-AAN,20pF,50oh 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-000314 

BEAD-SMD;120ohm, 1.6x0. 8x0. 8mm,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-000314 

BEAD-SMD;120ohm, 1.6x0. 8x0. 8mm,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001324 

BEAD-SMD;15ohm, 2012, 600mA, TP,„0.1ohm 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0. 8mm, 200mA, TP, „ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

F1001 

3601-001374 

FUSE-SURFACE MOUNT;32V,5A, FAST-ACTING, Hi 

1 

S.N.A 


...A 

FI 002 

3601-001374 

FUSE-SURFACE MOUNT;32V,5A, FAST-ACTING, Hi 

1 

S.N.A 


...A 

CN6002 

3701-001367 

CONNECTOR-HDMI;19P,2R, FEMALE, SMD,AU 

1 

S.A 


...A 

CN6009 

3701-001367 

CONNECTOR-HDMI;1 9P,2R, FEMALE, SMD.AU 

1 

S.A 


...A 

M0106 

3708-001150 

CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;30P,1mm,SMD-A,SN,Y 

1 

S.A 


...A 

T0077 

BN41-01159A 

PCB MAIN;Saturn4 Brazil, FR-4, 4, 0,1.2, 192 

1 

S.N.A 


...A 

R9100 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9101 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9103 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9104 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R1218 

2007-002425 

R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9100 

2203-000330 

C-CER,CHIP;0.012nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9101 

2203-000330 

C-CER,CHIP;0.012nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

CA2000 

2503-001051 

C-NETWORK;1 00NFX4,20%,1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2002 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2003 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2004 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2005 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2006 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2007 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2008 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2009 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2010 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2011 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2012 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2013 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2014 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-000158 

INDUCTOR-SMD;1uH,10%,2012 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-000158 

INDUCTOR-SMD;1uH,10%,2012 

1 

S.A 









0.1 

M0019 

BN92-04538B 

ASSY LABEL;LN32B450C4MXZD,LN40B450C4MXZD 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 

5-11. LN37B450C4M Parts List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 



LN37B450C4MXZD 

LN37B450C4M,N70A/37AC4-G4C,37,LCD-TV,BRA 











0.1 

M0001 

BN90-02024F 

ASSY COVER FRONT;LB450 37 

1 

S.N.A 


..2 

T0003 

BN96-10020F 

ASSY COVER P-FRONT;LB450 37,ZD,ABS+PMMA, 

1 

S.A 


...3 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

1 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

2 

S.N.A 


...3 

M0279 

AA63-01637A 

FELT;50P9,FELT,0.5,10,80 

1 

S.N.A 


...3 


BN61 -03261 B 

BOSS-TAPE;Tulip,ACRYL,T 1 .1 ,W20mm,GRAY,TA 

0.74 

S.N.A 


...3 


BN61-05218B 

HOLDER-BOSS BOTTOM;LB450 37,HIPS,HB,BK50 

1 

S.N.A 


...3 

CCM1 

BN63-02183F 

COVER-SHEET;Rhcm, PE Vinyl, T0.05, 900mm, 20 

0.74 

S.N.A 


...3 

M0112 

BN63-04169V 

COVER-FRONT;LB450 37,ZD,ABS+PMMA,HB,BK23 

1 

S.N.A 


...3 

T0059 

BN64-00379A 

INDICATOR LED;ROME-ll,23,PC,CLEAR 

1 

S.N.A 


...3 

T0061 

BN64-00453A 

WINDOW-REMOCON;32R71 , PC, VIOLET 

1 

S.N.A 


...3 

T0022 

BN64-00755A 

KNOB-CONTROL;32L450,ABS,VO,BK07 

1 

S.N.A 


...3 


BN64-00989A 

DECORATION-BOTTOM;37,LB450,PC CLEAR, RED 

1 

S.N.A 


...3 


BN98-00924A 

ASSY K/D-BOARD P-FUNCTION;BN96-07269A,PE 

1 

S.N.A 


...A 

RS2 

2007-000070 

R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS7 

2007-000070 

R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RSI 

2007-000082 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS5 

2007-000082 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS4 

2007-000088 

R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS6 

2007-000088 

R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS3 

2007-000458 

R-CHIP;18Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

CS01 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

CS02 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50 mA,160gf, 6.2X6. 2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

CN330 

3711-005509 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,1.25mm,S 

1 

S.N.A 


...A 


BN41-00989A 

PCB SUB-FUNCTION BOARD;LN40A,FR-1,1.6T 

1 

S.N.A 


...A 

DS01 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

DS02 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...3 


BN98-01736Q 

ASSY K/D-BOARD P-POWER & IR;BN96-07270T 

1 

S.N.A 


...A 

MO0 14 

BN94-02739B 

ASSY PCB MAIN;BN96-07270T 

1 

S.N.A 


5 

L0405 

0601-000262 

LED;ROUND,RED,5mm,700nm 

1 

S.N.A 


5 

D0254 

0609-001204 

MODULE REMOCON;HORIZONTAL, 6.5mm, TR 

1 

S.N.A 


5 

M2893 

BN39-01031A 

LEAD CONNECTOR;LN40A450C1D,UL1061#28,3/4 

1 

S.A 


5 

M2893 

BN39-01032H 

LEAD CONNECTOR;UL2835#28,10/8P, 250mm, SMH 

1 

S.A 


5 

T0 174 

BN97-03316B 

ASSY SMD;BN96-07270T 

1 

S.N.A 


6 

D2 

0403-001339 

DIODE-ZENER;UDZS6.2B,6.06-6.33V,200mW,SO 

1 

S.N.A 


6 

D3 

0403-001339 

DIODE-ZENER;UDZS6.2B,6.06-6.33V,200mW,SO 

1 

S.N.A 


6 

RS2 

2007-000071 

R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


6 

RSI 

2007-000090 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


6 

CS1 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


6 

CS2 

2402-001155 

C-AL,SMD;47UF,20%,16V,WT,TP,6.3X5.2MM 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

6 

PCB 

BN41-00990A 

PCB SUB-IR BOARD;LN40A,FR-4,1.6T 

1 

S.N.A 


...3 

T0069 

BP60-00015T 

SPACER-FELT;L450 37”,FELT,L830,BLK,T0.5, 

2 

S.N.A 


..2 


BN98-01737A 

ASSY K/D-SPEAKER;BN96-09463B, 1 0W STANDAR 

1 

S.N.A 


...3 

SCREW 

BN83-00781A 

CKD-SPEAKER;Bordeax26 Screw, pi3 * 6mm 

1 

S.N.A 


...3 

SLEEVE1 

BN83-01026A 

CKD-SPEAKER;L530 32” Fullrange Sleeve-#1 

1 

S.N.A 


...3 

SLEEVE2 

BN83-01027A 

CKD-SPEAKER;L530 32” Fullrange Sleeve-#1 

1 

S.N.A 


...3 

UNIT 

BN83-01354A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W.15W standard 

1 

S.N.A 


...3 

HOLDER 

BN83-01356A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

CUSHION_1 

BN83-01357A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

CUSIHION_2 

BN83-01358A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

RUBBER RIN 

BN83-01362A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W.15W standard 

1 

S.N.A 


...3 

HARNESS Wl 

BN83-01395A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W Standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

LABEL 

BN83-01404A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W Speaker LABEL 

1 

S.N.A 









0.1 

M0002 

BN90-02034B 

ASSY COVER REAR;LB450 37 

1 

S.N.A 


..2 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

12 

S.N.A 


..2 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

1 

S.N.A 


..2 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

1 

S.N.A 


..2 

M0013 

BN96-10028B 

ASSY COVER P-REAR;LB450 37,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


...3 

T0101 

BN61-04816A 

BRACKET-WALL;40, B610,SECC,T1 .2 

4 

S.N.A 


...3 

M0006 

BN63-05243B 

COVER-REAR;LB450 37,HIPS,HB,BK500 

1 

S.N.A 


...3 

T0071 

BN64-01033B 

1 N LAY-TERM 1 NAL; B530 BRAZIL.PS SHEET, T0.5 

1 

S.N.A 


...3 

T0064 

BN65-00002A 

CLAMPER CORE; BORDEAUX, LDPE,-,-,BLK,- 

1 

S.N.A 









0.1 

M0216 

BN90-02039B 

ASSY STAND;LB450 37 

1 

S.N.A 


..2 

M0027 

BN96-10070A 

ASSY STAND P-BASE;LB450 37/40, BRAZIL, ABS 

1 

S.A 


...3 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

3 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001239 

SCREW-TAPTITE;FH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

4 

S.N.A 


...3 


BN61-02886A 

BRACKET-HINGE SWIVEL;BORDEAUX PLUS, 40, SE 

1 

S.N.A 


...3 

T0920 

BN6 1-04781 A 

GUIDE-STAND;37/40,LB450,PC+GF(20%) V0,BL 

1 

S.N.A 


...3 


BN61-05187A 

HOLDER-SWIVEL RING TOP;40, ACETAL, NATURAL 

1 

S.N.A 


...3 

CCM1 

BN63-02183E 

COVER-SHEET;Rhcm, PE Vinyl, T0.05, 750mm, 20 

0.5 

S.N.A 


...3 

T0004 

BN63-03030A 

COVER-STAND BASE;40R81 ,ABS+PMMA,-,-,-,HB 

1 

S.N.A 


...3 

M0126 

BN73-00052C 

RUBBER-FOOT;LCD TV,CR RUBBER, T2.0 DIA19, 

4 

S.N.A 


...3 


BN61-02885A 

HOLDER-SWIVEL RING;MURANO40, ACETAL NATUR 

1 

S.N.A 


...3 


BN63-05228A 

COVER-STAND, BOTTOM;40,LB450,PC+GF(20%),V 

1 

S.N.A 









0.1 

M0017 

BN91-03772A 

ASSY CHASSIS;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


..2 

M0014 

BN94-02680A 

ASSY PCB MAIN;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0245 

0202-001608 

SOLDER-WIRE FLUX;LFC7-107,D0.8,99.3Sn/0. 

0.25 

S.N.A 


...3 

CN6004 

3701-001388 

CONNECTOR-HDMI;20P, Phosphor Bronze, ANGLE 

1 

S.A 


...3 

CN5001 

3701-001480 

CONNECTOR-DSUB;15P,3R,FEMAIL, STAMPED PIN 

1 

S.A 


...3 

CN906 

3707-001081 

CONNECTOR-OPTICAL;STRAIGHT,SPDIF 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-004379 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,2mm,STF5A 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-004531 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,10P,1R,2mm,ANG 

1 

S.A 


...3 

CN2001 

3711-005884 

HEADER-BOARD TO BOARD;BOX,30P,2R,2mm,ANG 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-006715 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R, 2.5mm, AN 

1 

S.N.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

CN6001 

3722-002516 

JACK-USB;4P/1C,AU30U,BLK, STRAIGHT, A TYPE 

1 

S.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002703 

JACK-PIN;3P,Ni,GRN/BLU/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002703 

JACK-PIN;3P,Ni,GRN/BLU/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002704 

JACK-PIN;3P,Sn,YEL/WHT/RED, ANGLE 

1 

S.A 


...3 

CIS3 

BN40-00146B 

TUNER;DNVS70FXH202B,DNVS70FXH202B,ISDB-T 

1 

S.A 


...3 

X3005 

BN61-04928A 

BFtACKET-SUPPORT PCB;SPCC,T 0.8.SCREW-M4 

1 

S.N.A 


...3 

HDCP 

BN97-01987A 

ASSY HDCP;BN46-00018A,PS-42V6S,D73A,MSTA 

1 

S.N.A 


...A 


BN46-00018A 

KEY CODE-CERTIFICATE;(HDCP KEY)PPM42M5S, 

1 

S.N.A 


...3 

T0 174 

BN97-03225A 

ASSY SMD;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


...A 

SUB05 

0202-001477 

SOLDER-CREAM;LST309-M,-,D20~45um,96.5Sn/ 

2.052 

S.N.A 


...A 

D3244 

0401-001049 

DIODE-SWITCHING;LS4148, 75V, 150mA, SOD-80, 

1 

S.A 


...A 

D9006 

0401-001049 

DIODE-SWITCHING;LS4148, 75V, 150mA, SOD-80, 

1 

S.A 


...A 

D2101 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D2102 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D3003 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5002 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5005 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5010 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6003 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6009 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6011 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6025 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6027 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6630 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7028 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7030 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7031 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7032 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D3245 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D6100 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9001 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9002 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9004 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9005 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9015 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9016 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D0254 

0402-001019 

DIODE-SCHOTTKY;MBRS340, 40V, 3000mA, DO-214 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0402-001019 

DIODE-SCHOTTKY;MBRS340, 40V, 3000mA, DO-214 

1 

S.A 


...A 

D4001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D4331 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D4332 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5003 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5004 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5006 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5007 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5008 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5009 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5011 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 



5-59 


5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

D5012 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5013 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5014 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5016 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5017 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5023 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5024 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5025 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5026 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5027 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5028 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5029 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5035 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5040 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5100_FA 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5101_FA 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6002 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6017 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6018 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6302 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6418 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6631 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7016 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7106 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7202 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D9003 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

ZD2001 

0403-001425 

DIODE-ZENER;BZX84C33, 31 -35V, 350mW, SOT-23 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001271 

DIODE-SCHOTTKY;SSA34, 40V, 3000mA, SMA, TP 

1 

S.A 


...A 

D6030 

0406-001200 

DIODE-TVS;RCLAMP0504F,6/-/-V,150W, SC-70 

1 

S.A 


...A 

D6005 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6007 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1224-04MR,MSOP-10 

1 

S.A 


...A 

D6008 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6010 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6012 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6013 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

Q11001 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2001 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2002 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2004 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2006 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q3002 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q3109 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q4002_PWM 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q4003_ANA 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q6003 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q7008 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q9005 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-001170 

FET-SILICON;SI9933ADY-T 1 ,P,-20V,3.4A,0.0 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002198 

1 C-CMOS LOGIC;74LVC14, INVERTER, SOP, 14P.1 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002633 

IC-CMOS LOGIC;7WBD3125,2bit BUS SWITCH, S 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002633 

1 C-CMOS LOGIC;7WBD31 25,2bit BUS SWITCH, S 

1 

S.A 


...A 

IC520 

0903-001552 

IC-MICROCONTROLLER;WT61 P8-RG480WT,LQFP,4 

1 

S.N.A 


...A 

IC8002 

1006-001266 

IC-LINETRANSCEIVER;SP3232EEY,TSSOP,16P, 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-001441 

IC-EEPROM;24C1024,1 Mbit,128Kx8,SOP,8P,4. 

1 

S.A 


...A 

IC8005 

1105-001931 

IC-DDR2 SDRAM;K4T51 1 63Q,DDR2-800, 51 2Mbit 

1 

S.N.A 


...A 

IC8006 

1105-001931 

IC-DDR2 SDRAM;K4T51 1 63Q,DDR2-800, 51 2Mbit 

1 

S.N.A 


...A 

IC115 

1107-001777 

IC-FLASH MEMORY;MX25L6405DMI-12G, 64Mbit, 

1 

S.A 


...A 

IC115 

1107-001777 

IC-FLASH MEMORY;MX25L6405DMI-12G, 64Mbit, 

1 

S.A 


...A 

T0085 

1201-002487 

IC-AUDIO AMP;MAX9728A,QFN,12P,3x3mm,DUAL 

1 

S.A 


...A 

T0 124 

1201-002797 

IC-POWER AMP;NTP-3200,QFN,56P,8x8mm,DUAL 

1 

S.A 


...A 

T0085 

1201-002849 

IC-AUDIO AMP;DRV603,TSSOP,14P,5x4.4mm, DU 

1 

S.A 


...A 

T0087 

1203-002519 

IC-POSI. FIXED REG.;KIA7809AF,DPAK,3P,240 

1 

S.A 


...A 

T0087 

1203-002842 

IC-POSI. FIXED REG.;AP1117D-33A,TO-252,3P 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC3002 

1203-004363 

IC-VOL. DETECTOR;RT9818C-29PV, SOT-23, 3P, 

1 

S.A 


...A 

IC9003 

1203-004364 

IC-VOL. DETECTOR;RT981 8C-42PV, SOT-23, 3P, 

1 

S.A 


...A 

IC2009 

1203-005279 

IC-DC/DC CONVERTER;MP2372DN, SOP, 8P, 4.9x3 

1 

S.A 


...A 

IC2010 

1203-005279 

IC-DC/DC CONVERTER;MP2372DN, SOP, 8P, 4.9x3 

1 

S.A 


...A 

IC4010 

1204-002999 

IC-DECODER;SEMS12-LF,LFBGA,375P, 21x21 mm, 

1 

S.A 


...A 

IC6005 

1205-003479 

IC-SWITCH;TPS2051 BDBVR, SOT-23, 5P, 2.9x1 .6 

1 

S.A 


...A 

D3236 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D3237 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D3238 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5015 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5018 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5019 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5020 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5021 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5022 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5030 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5031 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D7024 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D7025 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D9020 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D9021 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

R2034 

2007-000052 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R2102 

2007-000067 

R-CHIP;15Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R6800 

2007-000090 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2004 

2007-000107 

R-CHIP;470Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R4592 

2007-000121 

R-CHIP;820ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R3010 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3018 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3021 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3022 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3046 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3292 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3411 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4046 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4050 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4051 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4096_PWM 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4640 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4646 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4750 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4751 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4770 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4771 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5005 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5006 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5030 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5542 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8036 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8037 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9083 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9084 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9177 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11099 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3071 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3293 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3294 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4105_ANA 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6012 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6049 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6303 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9115 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3100 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4076 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4082 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5019 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5020 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11039 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2005 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2015 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2021 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3011 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3012 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3013 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3101 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R3102 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3103 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3108 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4202_PWM 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4666_HD 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5090 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6017 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6051 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6066 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6304 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7079 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7086 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9030 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9031 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9032 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9033 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11089 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2014 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2018 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2020 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3023 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3051 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4079_PWM 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4081 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4104_ANA 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4106_ANA 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4130 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4140 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4441_ANA 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4442_PWN 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4475 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4541 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4542 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4544 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4762_TCON 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4763_TCON 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5013 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5014 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5017 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5018 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5024 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5025 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5573 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5574 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6026 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6028 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6029 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6057 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6058 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6059 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6310 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R6311 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6312 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R7039 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R7063 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R7064 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9019 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9025 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9107 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9109 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R11065 

2007-000151 

R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2016 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4477 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4568 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4772 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4773 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3004 

2007-000155 

R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9081 

2007-000157 

R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9082 

2007-000157 

R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2051 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9087 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9088 

2007-000162 

R-CHIP; 1 00Kohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4045 

2007-000170 

R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1 1 1 1 8 JEI 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11126_HD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11127_HD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11128_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11129_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11130_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1215 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1216 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4022 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4023 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4024 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4315 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4325 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4326 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4703 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4704 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4705 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5041 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5589 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5910_FA 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5911_FA 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6016 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6050 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6350 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8306 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8307 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8323 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8325 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8326 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R8333 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8335 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8336 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8349 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8355 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8357 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8358 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8404 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8430 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8438 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8496 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8638 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3290 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3291 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3402 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3403 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4005 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4006 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4009 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4017 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4021 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4036 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4052 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4333 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4334 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4343 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4344 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4345 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4590 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4591 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5015 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5016 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5028 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5029 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5031 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5577 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5578 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5580 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6034 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6035 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6061 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6062 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6313 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6314 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5021 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5026 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5027 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5034 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5575 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5576 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R7067 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R7068 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5043 

2007-000566 

R-CHIP;220Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2009 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2013_12V 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2017 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2036 

2007-000683 

R-CHIP;3.3Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9020 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9021 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9022 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9023 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2033 

2007-000708 

R-CHIP;3.9Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5571 

2007-000763 

R-CHIP;330ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R4587 

2007-000821 

R-CHIP;390ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R2103 

2007-000828 

R-CHIP;39Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R11054 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5087 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5581 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9080 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9085 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9086 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3404 

2007-001038 

R-CHIP;56Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2101 

2007-001175 

R-CHIP;8.2Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R6055 

2007-001285 

R-CHIP;5.6ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R6056 

2007-001285 

R-CHIP;5.6ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R2104 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4072 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4132 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4133 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4134 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4142 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4143 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4144 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4401 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4402 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4403 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4404 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4406 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4407 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4408 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4409 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4410 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4411 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4412 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4417_TCON 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4420 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4421 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4422 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4702 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4747_TCON 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4760 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5022 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R5023 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8017 

2007-001306 

R-CHIP;150ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R8117 

2007-001306 

R-CHIP;150ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R2141 

2007-001313 

R-CHIP;330ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4093_PWM 

2007-001325 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9079 

2007-001325 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6001 

2007-002906 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R6038 

2007-002906 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5009 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5010 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5011 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4594 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5046 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9016 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9017 

2007-007107 

R-CHIP; 1 0OKohm, 1 %, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9028 

2007-007136 

R-CHIP;4.7Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3014 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3015 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3059 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3060 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3061 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3066 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3070 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3072 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3410 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4095 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4352 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4484 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4485 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4486 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4487 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4488 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4489 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4490 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4491 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4626 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4627 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4761_TCON 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6065 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9001 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9002 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1217 

2007-007156 

R-CHIP;1ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2028 

2007-007156 

R-CHIP;1ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2037 

2007-007156 

R-CHIP;1ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5036 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5570 

2007-007297 

R-CH 1 P; 1 1 0ohm , 1 %, 1 /1 0W,TP, 1 608 

1 

S.A 


...A 

R1213 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1214 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4007 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4008 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4010 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R4316 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8329 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8330 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8363 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8364 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2035 

2007-007334 

R-CHIP;200Kohm, 1 %, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2100 

2007-007334 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2027 

2007-007650 

R-CHIP;274ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2026 

2007-007721 

R-CHIP;560ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R4094 

2007-007791 

R-CHIP;9.1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4351 

2007-007791 

R-CHIP;9.1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5004 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5008 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5012 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5582 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5583 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5584 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7056 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

RA4000 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4001 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4002 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4003 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4004 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4005 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

R11208JHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

R11209JHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

RA3001 

2011-001011 

R-NETWORK;10Kohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

R3024 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

R3025 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3002 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3003 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3004 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3005 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3006 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA4014 

2011-001261 

R-NETWORK;33ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8321 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8322 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8324 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8325 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8401 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8402 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8403 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8404 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8405 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8406 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8407 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8408 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8409 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8410 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8433 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8434 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 



5-68 


5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

RA8435 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8436 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8437 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA9000 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

C9047 

2203-000125 

C-CER, CHIP;1.2nF, 10%, 50V, X7R, TP, 1608,- 

1 

S.A 


...A 

C9048 

2203-000125 

C-CER.CHIP; 1 ,2nF, 1 0%,50V,X7R,TP, 1 608,- 

1 

S.A 


...A 

C9049 

2203-000125 

C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 

1 

S.A 


...A 

C9050 

2203-000125 

C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 

1 

S.A 


...A 

C6500 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5027 

2203-000221 

C-CER,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,3216 

1 

S.A 


...A 

C5004 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0. 1 nF,5%,50V,C0G,1 005 

1 

S.A 


...A 

C7003 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9096 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9112 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9113 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0. 1 nF,5%,50V,C0G,1 005 

1 

S.A 


...A 

Cl 1043 

2203-000438 

C-CER, CHIP; InF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C3006 

2203-000438 

C-CER, CHIP; InF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4006 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4041 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C4100_PWM 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C4322 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4353 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4422 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C5038 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C8023 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C8024 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C8332 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C8367 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9075 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C9400 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C2035 

2203-000489 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4060 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4061 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4478 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4479 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C3010 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C3011 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5009 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5010 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C2512 

2203-000659 

C-CER, CHIP;0.27nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.A 


...A 

C9033 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9034 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9035 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9036 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C2104 

2203-000925 

C-CER, CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C9037 

2203-000925 

C-CER, CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C9038 

2203-000925 

C-CER, CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C2110 

2203-000975 

C-CER, CH IP;47nF, 1 0%,25V,X7R,TP, 1608,- 

1 

S.N.A 


...A 

C9010 

2203-000995 

C-CER, CHIP;0.047nF, 5%, 50V, COG, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9014 

2203-000995 

C-CER, CHIP;0.047nF, 5%, 50V, COG, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4492 

2203-000998 

C-CER, CHIP;0.047nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C5033 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5034 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7035 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5008 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5012 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5013 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5015 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5043 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5044 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7026 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7027 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C2102 

2203-001103 

C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C2605 

2203-001103 

C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C4038 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4039 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5001 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5005 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5007 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5045 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5046 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5047 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2006 

2203-001596 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C4025 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4026 

2203-001598 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4029 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4030 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4031 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4032 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4046 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4047 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2020 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2108 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2111 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2113 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2507 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2602 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2603 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3005 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7036 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7037 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7041 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3242 

2203-002525 

C-CER, CHIP;0.56nF, 10%, 50V, X7R, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3243 

2203-002525 

C-CER, CHIP;0.56nF, 10%, 50V, X7R, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

Cl 1050 

2203-002720 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 25V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C11051 

2203-002720 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 25V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9003 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9004 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9023 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9027 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9028 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9029 

2203-005065 

C-CER, CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C9018 

2203-005249 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 50V, X7R, TP, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9025 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9026 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9030 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9039 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9040 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9041 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9042 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9043 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9044 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9045 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9046 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C4034 

2203-005384 

C-CER,CHIP;4700nF, +80-20%, 10V, Y5V, TP, 201 

1 

S.N.A 


...A 

C2016 

2203-005642 

C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2105 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2505 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2508 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2509 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2510 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2511 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2590 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2600 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2607 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C5030 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C7028 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C7029 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2017 

2203-005968 

C-CER,CHIP;4.7NF,10%,50V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4004 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4005 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4007 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4009 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4014 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4018 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4019 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4021 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4051 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4312 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4313 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4319 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4320 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4321 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4323 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3231 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,16V,X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C4050_ANA 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,16V,X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9105 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9106 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9107 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9108 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9109 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9110 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9111 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

Cl 1044 

2203-006158 

C-CER, CHIP; 100nF,10%,16V,X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2002 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2048 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2051 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2053 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2064 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2068 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2070 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2078 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2082 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2084 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2086 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2089 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2500 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2604 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3002 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3007 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4013 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4022 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4310 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4311 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4314 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4324 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5026 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5029 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5031 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5036 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7051 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8016 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8017 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8019 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8021 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8331 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8365 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8503 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8505 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9006 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9007 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9009 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9022 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2021 

2203-006307 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 25V, X5R, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2029 

2203-006307 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 25V, X5R, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2014 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C5025 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C5040 

2203-006336 

C-CER, CHIP;10000nF, 10%, 25V, X5R, 3216 

1 

S.A 


...A 

C9019 

2203-006336 

C-CER, CHIP;10000nF, 10%, 25V, X5R, 3216 

1 

S.A 


...A 

C9024 

2203-006336 

C-CER, CHIP;10000nF, 10%, 25V, X5R, 3216 

1 

S.A 


...A 

C9031 

2203-006336 

C-CER,CHIP; 1 0OOOnF, 1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9032 

2203-006336 

C-CER,CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

Cl 032 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

Cl 033 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2042 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2043 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2044 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2045 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2046 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2071 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2081 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2083 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2085 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2088 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2090 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2302 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C3009 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C4036 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C5032 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C5035 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C7010 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C8022 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C8502 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C8504 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9005 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9021 

2203-006361 

C-CER.CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9078 

2203-006361 

C-CER,CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C9001 

2203-006399 

C-CER,CHIP;1000nF, 10%, 6.3V, X5R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9002 

2203-006399 

C-CER,CHIP;1000nF, 10%, 6.3V, X5R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C11041 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,10V,X5R, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4035 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,10V,X5R, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9012 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V.X5R, TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C9077 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V,X5R,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C4001 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4002 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4023 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4024 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4033 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4037 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4040 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4354 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5014 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5024 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6001 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6004 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6024 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6111 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6112 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C6113 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6114 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6411 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6412 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7031 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9081 

2203-006992 

C-CER,CHIP;0.33nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9082 

2203-006992 

C-CER,CHIP;0.33nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2010 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2019 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2609 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2610 

2203-007176 

C-CER.CHIP; 1 0OOOnF, 1 0%, 1 6V,X5R,TP,201 2 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C5037 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2112 

2402-001238 

C-AL,SMD;1uF,20%,50V,HR,TP,4.3x4.3x5.2mm 

1 

S.N.A 


...A 

T0052 

2703-000417 

INDUCTOR-SMD;220uH,5%,3225 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-001426 

INDUCTOR-SMD;680uH,20%,7070 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-002916 

INDUCTOR-SMD;10uH,20%,8080 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-002916 

INDUCTOR-SMD;10uH,20%,8080 

1 

S.A 


...A 

L9001 

2704-000018 

INDUCTOR-SMD-ARRAY;1 5uH, 2000mA, 2, 0.124oh 

1 

S.N.A 


...A 

L9002 

2704-000018 

INDUCTOR-SMD-ARRAY;15uH, 2000mA, 2, 0.124oh 

1 

S.N.A 


...A 

X202 

2801-003326 

CRYSTAL-SMD;24MHZ,30PPM,28-ABX,20PF,500H 

1 

S.A 


...A 

X202 

2801-003773 

CRYSTAL-SMD;12MHz,30ppm,28-AAN,20pF,50oh 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-000314 

BEAD-SMD;120ohm, 1.6x0. 8x0. 8mm,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-000314 

BEAD-SMD;120ohm, 1.6x0. 8x0. 8mm,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001324 

BEAD-SMD;15ohm, 2012, 600mA, TP,„0.1ohm 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

F1001 

3601-001374 

FUSE-SURFACE MOUNT;32V,5A, FAST-ACTING, Hi 

1 

S.N.A 


...A 

FI 002 

3601-001374 

FUSE-SURFACE MOUNT;32V,5A, FAST-ACTING, Hi 

1 

S.N.A 


...A 

CN6002 

3701-001367 

CONNECTOR-HDMI;19P,2R, FEMALE, SMD.AU 

1 

S.A 


...A 

CN6009 

3701-001367 

CONNECTOR-HDMI;19P,2R, FEMALE, SMD.AU 

1 

S.A 


...A 

M0106 

3708-001150 

CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;30P,1mm,SMD-A,SN,Y 

1 

S.A 


...A 

T0077 

BN41-01159A 

PCB MAIN;Saturn4 Brazil, FR-4, 4, 0,1.2, 192 

1 

S.N.A 


...A 

R9100 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9101 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9103 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9104 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R1218 

2007-002425 

R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9100 

2203-000330 

C-CER,CHIP;0.012nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9101 

2203-000330 

C-CER,CHIP;0.012nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

CA2000 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2002 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2003 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2004 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2005 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2006 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2007 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2008 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2009 

2503-001051 

C-NETWORK;1 00NFX4,20%,1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2010 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2011 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2012 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2013 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2014 

2503-001051 

C-NETWORK;1 00NFX4,20%,1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-000158 

INDUCTOR-SMD;1uH,10%,2012 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-000158 

INDUCTOR-SMD;1uH,10%,2012 

1 

S.A 









0.1 

M0112 

BN91-03773C 

ASSY SHIELD;LN37B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

6 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

2 

S.N.A 


..2 

M2893 

BN39-01099B 

LEAD CONNECTOR;LN55A950D1FXZA,UL1007#26, 

1 

S.A 


..2 

M0 174 

BN44-00262A 

IP BOARD;PSIV181E01A,H37F1_9SS, 0.1mA, 10m 

1 

S.A 


..2 

M0146 

BN61-03414A 

BRACKET-PANEL TOP;PEONY52,SECC T1 .2 

2 

S.A 


..2 

M0115 

BN61-04918A 

BRACKET-STAND LINK;40, B610,SECC,T1 .6 

1 

S.N.A 


..2 

M0254 

BN61-05104A 

HOLDER-SIDE AV;B450/B530, ZD, HIPS, HB.BK50 

1 

S.N.A 


..2 


BN6 1-05281 A 

HOLDER-CLAMP;LCD, NYLON 66.WHT 

2 

S.N.A 


..2 

M0230 

BN96-07611 P 

ASSY CABLE P-FFC;CORAL,FFC CABLE, 375mm, 3 

1 

S.A 


..2 

M0081 

6003-001439 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,S,M4,L8,ZPC(WHT),SW 

1 

S.N.A 









0.1 


BN91-03837A 

ASSY LCD-AUO;BN07-00642A,AMVA,72% 

1 

S.N.A 


..2 

M0215 

BN07-00642A 

LCD-PANEL;T370XW02 VF 

1 

S.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 








0.1 

M0003 

BN92-04464B 

ASSY BOX;LB450 37 

1 

S.N.A 


..2 

M0521 

BN69-03489A 

BOX-SET, IN;37LB450,CB,C-01,DW1,YEL,W1470 

1 

S.N.A 


..2 


BN69-03490A 

BOX-SET, OUT;37LB450,CB,C-01,DW2,YEL,W11 7 

1.02 

S.N.A 









0.1 

M0113 

BN92-04470B 

ASSY P/MATERIAL; LB450 37 

1 

S.N.A 


..2 

T0524 

6902-000113 

BAG PE;HDPE/NITRON/HDPE,T0.02/T0.5/T0.02 

1 

S.N.A 


..2 

T0214 

AA61-20285C 

HOLDER-BOX;CORAL,PP, BLACK, HB 

4 

S.N.A 









0.1 

M0045 

BN92-04508C 

ASSY ACCESSORY;LN37B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


..2 

M0045 

BN96-10106A 

ASSY ACCESSORY-MANUAL;BRAZIL,LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0524 

6902-000110 

BAG PE;LDPE,T0.05,W250,L400,TRP,28,2,-,9 

1 

S.N.A 


...3 


AA68-03242L 

MANUAL FLYER-04, SAFETY GUIDE;comm,Samsun 

1 

S.N.A 


...3 


BN68-00844A 

MANUAL FLYER-01, LEAFLET;LCD/CDT Leaflet 

1 

S.N.A 


...3 

T0511 

BN68-01919B 

MANUAL USERS;COMM, SAMSUNG, Eng/BP, BRAZIL, 

1 

S.N.A 


..2 

M0045 

BN96-10105C 

ASSY ACCESSORY-CABLE;LN37B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0268 

3903-000195 

CBF-POWER CORD;DT,BR,BP3/Y,U(IEC C13-RA) 

1 

S.A 


...3 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

4 

S.N.A 


...3 

ACCESSORY 

6902-000683 

BAG ZIPPER;LDPE,T0.05,W60,L60,TRP,-,-,4- 

1 

S.N.A 


...3 

M9889 

BN63-01798B 

CLOTH-CLEAN;cloth,180,200,sea blue,ToC 

1 

S.N.A 


...3 

T0531 

BN63-05327B 

COVER-BOTTOM;LB450 37,40,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


...3 


BN8 1-02301 A 

A/S-LABEL-E PASS;SEDA,ART PAPER, W42.L12, 

1 

S.N.A 


...3 


BN98-01767A 

ASSY K/D-REMOCON;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


...A 

M0014 

BN94-02776A 

ASSY PCB MAIN;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


5 


AA83-00266A 

CKD-HOLDER WIRE;URETHAN CLARITY 

1 

S.N.A 


5 


AA83-00325A 

CKD-BAG-PE;BN59-00678A 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01257A 

CKD-IR-LED;SI-5312H 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01331A 

CKD-SPRING C;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01332A 

CKD-COVER-TOP;TM940,ABS,HF-0680,K21383B, 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01333A 

CKD-COVER-BOTTOM;TM940,ABS,HF-0680,K2138 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01334A 

CKD-COVER-REAR SUB;TM940,ABS,HF-0680,K21 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01335A 

CKD-RUBBER-KEY;TM940, SILICONE, 00865A.TM- 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01347A 

CKD-SPRING -;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01348A 

CKD-SPRING +;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 

T0 174 

BN97-03361A 

ASSY SMD;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


6 


AA83-00260A 

CKD-CHIP-CAPACITOR;CL 21 C 104ZBC NNNC 

1 

S.N.A 


6 


AA83-00262A 

CKD-ELE-CAPACITOR;SHL 16V 47uF 5.0## 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01341A 

CKD-IC-MCU;TM940,GC49C501 GO, 1 K,2PIN,SOP 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01343A 

CKD-PCB-;TM940,XPC,40.1 *1 62.2*1 .6T.CARBO 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01346A 

CKD-RESONATOR;TM940,3.64MHz„3PIN,BK 

1 

S.N.A 









0.1 

M0019 

BN92-04538A 

ASSY LABEL;LN26B450C4MXZD,LN37B450C4MXZD 

1 

S.N.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 



LN40B450C4MXZD 

LN40B450C4M,N70A/40AC4-G4C,40,LCD-TV,BRA 











0.1 

M0001 

BN90-02025F 

ASSY COVER FRONT;LB450 40 

1 

S.N.A 


..2 

T0003 

BN96-10021F 

ASSY COVER P-FRONT;LB450 40,ZD,ABS+PMMA, 

1 

S.A 


...3 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

2 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

1 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

2 

S.N.A 


...3 

M0279 

AA63-01637A 

FELT;50P9,FELT,0.5,10,80 

1 

S.N.A 


...3 


BN61 -03261 B 

BOSS-TAPE;Tulip,ACRYL,T1.1,W20mm,GRAY,TA 

0.74 

S.N.A 


...3 


BN61 -04971 B 

HOLDER-BOSS BOTTOM;LB450 40,HIPS,HB,BK50 

1 

S.N.A 


...3 

CCM1 

BN63-02183G 

COVER-SHEET;Rhcm, PE Vinyl, T0.05, 1100mm, 2 

0.992 

S.N.A 


...3 

M0112 

BN63-04170Y 

COVER-FRONT;LB450 40,ZD,ABS+PMMA,HB,BK23 

1 

S.N.A 


...3 

T0059 

BN64-00379A 

INDICATOR LED;ROME-ll,23,PC,CLEAR 

1 

S.N.A 


...3 

T0061 

BN64-00453A 

WINDOW-REMOCON;32R71 , PC, VIOLET 

1 

S.N.A 


...3 

T0022 

BN64-00755A 

KNOB-CONTROL;32L450,ABS,VO,BK07 

1 

S.N.A 


...3 


BN64-00990A 

DECORATION-BOTTOM;40,LB450,PC CLEAR, RED 

1 

S.N.A 


...3 

T0069 

BP60-00015V 

SPACER-FELT;L450 40",FELT,L900,BLK,T0.35 

1 

S.N.A 


...3 

T0069 

BP60-00015X 

SPACER-FELT; L450 40",FELT,L510,BLK,T0.35 

2 

S.N.A 


...3 


BN98-00924A 

ASSY K/D-BOARD P-FUNCTION;BN96-07269A,PE 

1 

S.N.A 


...A 

RS2 

2007-000070 

R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS7 

2007-000070 

R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RSI 

2007-000082 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS5 

2007-000082 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS4 

2007-000088 

R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS6 

2007-000088 

R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS3 

2007-000458 

R-CHIP;18Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

CS01 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

CS02 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50 mA,160gf, 6.2X6. 2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

CN330 

3711-005509 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,1.25mm,S 

1 

S.N.A 


...A 


BN41-00989A 

PCB SUB-FUNCTION BOARD;LN40A,FR-1,1.6T 

1 

S.N.A 


...A 

DS01 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

DS02 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...3 


BN98-01736Q 

ASSY K/D-BOARD P-POWER & IR;BN96-07270T 

1 

S.N.A 


...A 

M0014 

BN94-02739B 

ASSY PCB MAIN;BN96-07270T 

1 

S.N.A 


5 

L0405 

0601-000262 

LED;ROUND,RED,5mm,700nm 

1 

S.N.A 


5 

D0254 

0609-001204 

MODULE REMOCON;HORIZONTAL, 6.5mm, TR 

1 

S.N.A 


5 

M2893 

BN39-01031A 

LEAD CONNECTOR;LN40A450C1D,UL1061#28,3/4 

1 

S.A 


5 

M2893 

BN39-01032H 

LEAD CONNECTOR;UL2835#28,10/8P, 250mm, SMH 

1 

S.A 


5 

T0 174 

BN97-03316B 

ASSY SMD;BN96-07270T 

1 

S.N.A 


6 

D2 

0403-001339 

DIODE-ZENER;UDZS6.2B,6.06-6.33V,200mW,SO 

1 

S.N.A 


6 

D3 

0403-001339 

DIODE-ZENER;UDZS6.2B,6.06-6.33V,200mW,SO 

1 

S.N.A 


6 

RS2 

2007-000071 

R-CHIP;22ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 
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Level 
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Q'ty 
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Remark 

6 

RSI 

2007-000090 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


6 

CS1 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


6 

CS2 

2402-001155 

C-AL,SMD;47UF,20%,16V,WT,TP,6.3X5.2MM 

1 

S.A 


6 

PCB 

BN41-00990A 

PCB SUB-IR BOARD;LN40A,FR-4,1.6T 

1 

S.N.A 


..2 


BN98-01737A 

ASSY K/D-SPEAKER;BN96-09463B,10W STANDAR 

1 

S.N.A 


...3 

SCREW 

BN83-00781A 

CKD-SPEAKER;Bordeax26 Screw, pi3 * 6mm 

1 

S.N.A 


...3 

SLEEVE1 

BN83-01026A 

CKD-SPEAKER;L530 32” Fullrange Sleeve-#1 

1 

S.N.A 


...3 

SLEEVE2 

BN83-01027A 

CKD-SPEAKER;L530 32” Fullrange Sleeve-#1 

1 

S.N.A 


...3 

UNIT 

BN83-01354A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W.15W standard 

1 

S.N.A 


...3 

HOLDER 

BN83-01356A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

CUSHIONJ 

BN83-01357A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

CUSIHION_2 

BN83-01358A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

RUBBER RIN 

BN83-01362A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W.15W standard 

1 

S.N.A 


...3 

HARNESS Wl 

BN83-01395A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W Standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

LABEL 

BN83-01404A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W Speaker LABEL 

1 

S.N.A 









0.1 

M0002 

BN90-02036B 

ASSY COVER REAR;LB450 40 

1 

S.N.A 


..2 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

9 

S.N.A 


..2 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

1 

S.N.A 


..2 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

1 

S.N.A 


..2 

MO0 13 

BN96-10030B 

ASSY COVER P-REAR;LB450 40,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


...3 

T0101 

BN61-04816A 

BRACKET-WALL;40, B610,SECC,T1 .2 

4 

S.N.A 


...3 

M0006 

BN63-05244B 

COVER-REAR;LB450 40,HIPS,HB,BK500 

1 

S.N.A 


...3 

T0071 

BN64-01033B 

1 N LAY-TERM 1 NAL; B530 BRAZIL.PS SHEET, T0.5 

1 

S.N.A 


...3 

T0064 

BN65-00002A 

CLAMPER CORE; BORDEAUX, LDPE,-,-,BLK,- 

1 

S.N.A 









0.1 

M0216 

BN90-02039B 

ASSY STAND;LB450 37 

1 

S.N.A 


..2 

M0027 

BN96-10070A 

ASSY STAND P-BASE;LB450 37/40, BRAZIL, ABS 

1 

S.A 


...3 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

3 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001239 

SCREW-TAPTITE;FH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

4 

S.N.A 


...3 


BN61-02886A 

BRACKET-HINGE SWIVEL;BORDEAUX PLUS, 40, SE 

1 

S.N.A 


...3 

T0920 

BN6 1-04781 A 

GUIDE-STAND;37/40,LB450,PC+GF(20%) V0,BL 

1 

S.N.A 


...3 


BN61-05187A 

HOLDER-SWIVEL RING TOP;40, ACETAL, NATURAL 

1 

S.N.A 


...3 

CCM1 

BN63-02183E 

COVER-SHEET;Rhcm, PE Vinyl, T0.05, 750mm, 20 

0.5 

S.N.A 


...3 

T0004 

BN63-03030A 

COVER-STAND BASE;40R81 ,ABS+PMMA,-,-,-,HB 

1 

S.N.A 


...3 

M0126 

BN73-00052C 

RUBBER-FOOT;LCD TV,CR RUBBER, T2.0 DIA19, 

4 

S.N.A 


...3 


BN61-02885A 

HOLDER-SWIVEL RING;MURANO40, ACETAL NATUR 

1 

S.N.A 


...3 


BN63-05228A 

COVER-STAND, BOTTOM;40,LB450,PC+GF(20%),V 

1 

S.N.A 









0.1 

M0112 

BN91-03773D 

ASSY SHIELD;LN40B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

6 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

2 

S.N.A 


..2 

M2893 

BN39-01099B 

LEAD CONNECTOR;LN55A950D1FXZA,UL1007#26, 

1 

S.A 


..2 

M0 174 

BN44-00264A 

IP BOARD;PSIV231I01A,H40F1_9SS, 0.11mA, 11 

1 

S.A 


..2 

M0146 

BN61-03415A 

BRACKET-PANEL TOP;PEONY 46.GPSP T1 .2 

2 

S.N.A 


..2 

M0115 

BN61-04918A 

BRACKET-STAND LINK;40, B610,SECC,T1 .6 

1 

S.N.A 


..2 

M0254 

BN61-05104A 

HOLDER-SIDE AV;B450/B530, ZD, HIPS, HB.BK50 

1 

S.N.A 


..2 


BN6 1-05281 A 

HOLDER-CLAMP;LCD, NYLON 66.WHT 

2 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

..2 

M0230 

BN96-07611Q 

ASSY CABLE P-FFC;CORAL,FFC CABLE, 435mm, 3 

1 

S.A 


..2 

M0081 

6003-001439 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,S,M4,L8,ZPC(WHT),SW 

1 

S.N.A 









0.1 


BN91-03838A 

ASSY LCD-AUO;BN07-00650A,AMVA,72% 

1 

S.N.A 


..2 

M0215 

BN07-00650A 

LCD-PANEL;T400XW01 V7 

1 

S.A 









0.1 

M0003 

BN92-04465A 

ASSY BOX;LB450 40 

1 

S.N.A 


..2 


BN69-03474A 

BOX-SET, OUT;40LB450,CB,C-03,DW2,YEL,W1 23 

1.02 

S.N.A 


..2 

M0521 

BN69-03475A 

BOX-SET, IN;40LB450,CB,C-01,DW2,YEL,W1 525 

1 

S.N.A 









0.1 

M0113 

BN92-04471A 

ASSY P/MATERIAL; LB450 40 

1 

S.N.A 


..2 

T0524 

6902-000113 

BAG PE;HDPE/NITRON/HDPE,T0.02/T0.5/T0.02 

1 

S.N.A 


..2 

T0214 

AA61-20285C 

HOLDER-BOX;CORAL,PP, BLACK, HB 

4 

S.N.A 









0.1 

M0045 

BN92-04508C 

ASSY ACCESSORY;LN37B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


..2 

M0045 

BN96-10106A 

ASSY ACCESSORY-MANUAL;BRAZIL,LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0524 

6902-000110 

BAG PE;LDPE,T0.05,W250,L400,TRP,28,2,-,9 

1 

S.N.A 


...3 


AA68-03242L 

MANUAL FLYER-04, SAFETY GUIDE;comm,Samsun 

1 

S.N.A 


...3 


BN68-00844A 

MANUAL FLYER-01, LEAFLET;LCD/CDT Leaflet 

1 

S.N.A 


...3 

T0511 

BN68-01919B 

MANUAL USERS;COMM, SAMSUNG, Eng/BP, BRAZIL, 

1 

S.N.A 


..2 

M0045 

BN96-10105C 

ASSY ACCESSORY-CABLE;LN37B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0268 

3903-000195 

CBF-POWER CORD;DT,BR,BP3/Y,U(IEC C13-RA) 

1 

S.A 


...3 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

4 

S.N.A 


...3 

ACCESSORY 

6902-000683 

BAG ZIPPER;LDPE,T0.05,W60,L60,TRP,-,-,4- 

1 

S.N.A 


...3 

M9889 

BN63-01798B 

CLOTH-CLEAN;cloth,180,200,sea blue,ToC 

1 

S.N.A 


...3 

T0531 

BN63-05327B 

COVER-BOTTOM;LB450 37,40,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


...3 


BN8 1-02301 A 

A/S-LABEL-E PASS;SEDA,ART PAPER, W42.L12, 

1 

S.N.A 


...3 


BN98-01767A 

ASSY K/D-REMOCON;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


...A 

M0014 

BN94-02776A 

ASSY PCB MAIN;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


5 


AA83-00266A 

CKD-HOLDER WIRE;URETHAN CLARITY 

1 

S.N.A 


5 


AA83-00325A 

CKD-BAG-PE;BN59-00678A 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01257A 

CKD-IR-LED;SI-5312H 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01331A 

CKD-SPRING C;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01332A 

CKD-COVER-TOP;TM940,ABS,HF-0680,K21383B, 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01333A 

CKD-COVER-BOTTOM;TM940,ABS,HF-0680,K2138 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01334A 

CKD-COVER-REAR SUB;TM940,ABS,HF-0680,K21 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01335A 

CKD-RUBBER-KEY;TM940, SILICONE, 00865A.TM- 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01347A 

CKD-SPRING -;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01348A 

CKD-SPRING +;TM940,SUS 304,0.5,TM-940 

1 

S.N.A 


5 

T0 174 

BN97-03361A 

ASSY SMD;BN59-00869A 

1 

S.N.A 


6 


AA83-00260A 

CKD-CHIP-CAPACITOR;CL 21 C 104ZBC NNNC 

1 

S.N.A 


6 


AA83-00262A 

CKD-ELE-CAPACITOR;SHL 16V 47uF 5.0## 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01341A 

CKD-IC-MCU;TM940,GC49C501 GO, 1 K,2PIN,SOP 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01343A 

CKD-PCB-;TM940,XPC,40.1 *1 62.2*1 .6T.CARBO 

1 

S.N.A 


6 


BN83-01346A 

CKD-RESONATOR;TM940,3.64MHz„3PIN,BK 

1 

S.N.A 









0.1 

M0017 

BN91-03772A 

ASSY CHASSIS;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


..2 

M0014 

BN94-02680A 

ASSY PCB MAIN;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.A 


...3 

T0245 

0202-001608 

SOLDER-WIRE FLUX;LFC7-107,D0.8,99.3Sn/0. 

0.25 

S.N.A 


...3 

CN6004 

3701-001388 

CONNECTOR-HDMI;20P, Phosphor Bronze, ANGLE 

1 

S.A 


...3 

CN5001 

3701-001480 

CONNECTOR-DSUB;15P,3R,FEMAIL, STAMPED PIN 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...3 

CN906 

3707-001081 

CONNECTOR-OPTICAL;STRAIGHT,SPDIF 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-004379 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,2mm,STRA 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-004531 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,10P,1R,2mm,ANG 

1 

S.A 


...3 

CN2001 

3711-005884 

HEADER-BOARD TO BOARD;BOX,30P,2R,2mm,ANG 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-006715 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R, 2.5mm, AN 

1 

S.N.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

CN6001 

3722-002516 

JACK-USB;4P/1C,AU30U,BLK, STRAIGHT, A TYPE 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002703 

JACK-PIN;3P,Ni,GRN/BLU/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002703 

JACK-PIN;3P,Ni,GRN/BLU/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002704 

JACK-PIN;3P,Sn,YEL/WHT/RED, ANGLE 

1 

S.A 


...3 

CIS3 

BN40-00146B 

TUNER;DNVS70FXH202B,DNVS70FXH202B,ISDB-T 

1 

S.A 


...3 

X3005 

BN61-04928A 

BRACKET-SUPPORT PCB;SPCC,T 0.8.SCREW-M4 

1 

S.N.A 


...3 

HDCP 

BN97-01987A 

ASSY HDCP;BN46-00018A,PS-42V6S,D73A,MSTA 

1 

S.N.A 


...A 


BN46-00018A 

KEY CODE-CERTIFICATE;(HDCP KEY)PPM42M5S, 

1 

S.N.A 


...3 

T0 174 

BN97-03225A 

ASSY SMD;LN26B450C4MXZD,LB4C 

1 

S.N.A 


...A 

SUB05 

0202-001477 

SOLDER-CREAM;LST309-M,-,D20~45um,96.5Sn/ 

2.052 

S.N.A 


...A 

D3244 

0401-001049 

DIODE-SWITCHING;LS4148, 75V, 150mA, SOD-80, 

1 

S.A 


...A 

D9006 

0401-001049 

DIODE-SWITCHING;LS4148, 75V, 150mA, SOD-80, 

1 

S.A 


...A 

D2101 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D2102 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D3003 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5002 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5005 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5010 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6003 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6009 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6011 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6025 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6027 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6630 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7028 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7030 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7031 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7032 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D3245 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D6100 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9001 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9002 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9004 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9005 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9015 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9016 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D0254 

0402-001019 

DIODE-SCHOTTKY;MBRS340, 40V, 3000mA, DO-214 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0402-001019 

DIODE-SCHOTTKY;MBRS340, 40V, 3000mA, DO-214 

1 

S.A 


...A 

D4001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D4331 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 



5-80 


5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

D4332 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5003 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5004 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5006 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5007 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5008 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5009 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5011 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5012 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5013 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5014 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5016 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5017 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5023 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5024 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5025 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5026 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5027 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5028 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5029 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5035 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5040 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5100_FA 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5101_FA 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6002 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6017 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6018 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6302 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6418 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6631 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7016 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7106 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7202 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D9003 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

ZD2001 

0403-001425 

DIODE-ZENER;BZX84C33, 31 -35V, 350mW, SOT-23 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001271 

DIODE-SCHOTTKY;SSA34, 40V, 3000mA, SMA, TP 

1 

S.A 


...A 

D6030 

0406-001200 

DIODE-TVS;RCLAMP0504F,6/-/-V,150W, SC-70 

1 

S.A 


...A 

D6005 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6007 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6008 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6010 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6012 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM 1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6013 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

Q11001 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2001 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2002 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

Q2004 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2006 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q3002 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q3109 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q4002_PWM 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q4003_ANA 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q6003 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q7008 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q9005 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-001170 

FET-SILICON;SI9933ADY-T1,P,-20V,3.4A,0.0 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002198 

IC-CMOS LOGIC;74LVC14, INVERTER, SOP, 14P.1 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002633 

IC-CMOS LOGIC;7WBD31 25,2bit BUS SWITCH, S 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002633 

IC-CMOS LOGIC;7WBD31 25,2bit BUS SWITCH, S 

1 

S.A 


...A 

IC520 

0903-001552 

IC-MICROCONTROLLER;WT61 P8-RG480WT,LQFP,4 

1 

S.N.A 


...A 

IC8002 

1006-001266 

IC-LINETRANSCEIVER;SP3232EEY,TSSOP,16P, 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-001441 

IC-EEPROM ;24C1 024, 1 Mbit, 1 28Kx8,SOP,8P,4. 

1 

S.A 


...A 

IC8005 

1105-001931 

IC-DDR2 SDRAM;K4T51 1 63Q,DDR2-800, 51 2Mbit 

1 

S.N.A 


...A 

IC8006 

1105-001931 

IC-DDR2 SDRAM;K4T51 1 63Q,DDR2-800, 51 2Mbit 

1 

S.N.A 


...A 

IC115 

1107-001777 

IC-FLASH MEMORY;MX25L6405DMI-12G, 64Mbit, 

1 

S.A 


...A 

IC115 

1107-001777 

IC-FLASH MEMORY;MX25L6405DMI-12G, 64Mbit, 

1 

S.A 


...A 

T0085 

1201-002487 

IC-AUDIO AMP;MAX9728A,QFN,12P,3x3mm,DUAL 

1 

S.A 


...A 

T0 124 

1201-002797 

IC-POWER AMP; NTP-3200,QFN,56P,8x8mm, DUAL 

1 

S.A 


...A 

T0085 

1201-002849 

IC-AUDIO AMP;DRV603,TSSOP,14P,5x4.4mm, DU 

1 

S.A 


...A 

T0087 

1203-002519 

IC-POSI. FIXED REG.;KIA7809AF,DPAK,3P,240 

1 

S.A 


...A 

T0087 

1203-002842 

IC-POSI. FIXED REG.;AP1117D-33A,TO-252,3P 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC3002 

1203-004363 

IC-VOL. DETECTOR;RT9818C-29PV, SOT-23, 3P, 

1 

S.A 


...A 

IC9003 

1203-004364 

IC-VOL. DETECTOR;RT9818C-42PV, SOT-23, 3P, 

1 

S.A 


...A 

IC2009 

1203-005279 

IC-DC/DC CONVERTER;MP2372DN, SOP, 8P, 4.9x3 

1 

S.A 


...A 

IC2010 

1203-005279 

IC-DC/DC CONVERTER;MP2372DN, SOP, 8P, 4.9x3 

1 

S.A 


...A 

IC4010 

1204-002999 

IC-DECODER;SEMS12-LF,LFBGA,375P, 21x21 mm, 

1 

S.A 


...A 

IC6005 

1205-003479 

IC-SWITCH;TPS2051 BDBVR, SOT-23, 5P, 2.9x1 .6 

1 

S.A 


...A 

D3236 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D3237 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D3238 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5015 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5018 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5019 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5020 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5021 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

D5022 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5030 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5031 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D7024 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D7025 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D9020 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D9021 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

R2034 

2007-000052 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R2102 

2007-000067 

R-CHIP;15Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R6800 

2007-000090 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2004 

2007-000107 

R-CHIP;470Kohm,5%, 1 /1 0W,TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

R4592 

2007-000121 

R-CHIP;820ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R3010 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3018 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3021 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3022 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3046 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3292 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3411 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4046 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4050 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4051 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4096_PWM 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4640 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4646 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4750 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4751 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4770 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4771 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5005 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5006 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5030 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5542 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8036 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8037 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9083 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9084 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9177 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11099 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3071 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3293 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3294 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4105_ANA 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6012 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6049 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6303 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9115 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3100 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4076 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4082 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5019 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R5020 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11039 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2005 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2015 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2021 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3011 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3012 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3013 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3101 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3102 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3103 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3108 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4202_PWM 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4666_HD 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5090 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6017 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6051 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6066 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6304 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7079 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7086 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9030 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9031 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9032 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9033 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11089 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2014 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2018 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2020 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3023 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3051 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4079_PWM 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4081 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4104_ANA 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4106_ANA 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4130 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4140 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4441_ANA 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4442_PWN 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4475 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4541 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4542 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4544 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4762_TCON 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4763_TCON 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5013 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5014 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5017 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5018 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5024 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5025 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R5573 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5574 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6026 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6028 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6029 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6057 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6058 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6059 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6310 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6311 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6312 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7039 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R7063 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R7064 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9019 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9025 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9107 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9109 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R11065 

2007-000151 

R-CHIP; 1 5Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2016 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4477 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4568 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4772 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4773 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3004 

2007-000155 

R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9081 

2007-000157 

R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9082 

2007-000157 

R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2051 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9087 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9088 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4045 

2007-000170 

R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1 1 1 1 8 JEI 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11126_HD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11127_HD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11128_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11129_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11130_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1215 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1216 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4022 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4023 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4024 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4315 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4325 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4326 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4703 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4704 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4705 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5041 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5589 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5910_FA 

2007-000171 

R-CH IP;0ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R5911_FA 

2007-000171 

R-CH IP;0ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6016 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6050 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6350 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8306 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8307 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8323 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8325 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8326 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8333 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8335 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8336 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8349 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8355 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8357 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8358 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8404 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8430 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8438 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8496 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8638 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3290 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3291 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3402 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3403 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4005 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4006 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4009 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4017 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4021 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4036 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4052 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4333 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4334 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4343 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4344 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4345 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4590 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4591 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5015 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5016 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5028 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5029 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5031 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5577 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5578 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5580 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6034 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6035 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6061 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6062 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 



5-86 


5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R6313 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6314 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5021 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5026 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5027 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5034 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5575 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5576 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R7067 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R7068 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5043 

2007-000566 

R-CHIP;220Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2009 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2013_12V 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2017 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2036 

2007-000683 

R-CHIP;3.3Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9020 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9021 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9022 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9023 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2033 

2007-000708 

R-CHIP;3.9Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5571 

2007-000763 

R-CHIP;330ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R4587 

2007-000821 

R-CHIP;390ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R2103 

2007-000828 

R-CHIP;39Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R11054 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5087 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5581 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9080 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9085 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9086 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3404 

2007-001038 

R-CHIP;56Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2101 

2007-001175 

R-CHIP;8.2Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R6055 

2007-001285 

R-CHIP;5.6ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R6056 

2007-001285 

R-CHIP;5.6ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R2104 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4072 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4132 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4133 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4134 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4142 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4143 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4144 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4401 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4402 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4403 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4404 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4406 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4407 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4408 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4409 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4410 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4411 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 



5-87 


5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R4412 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4417_TCON 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4420 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4421 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4422 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4702 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4747_TCON 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4760 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5022 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5023 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8017 

2007-001306 

R-CHIP;150ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R8117 

2007-001306 

R-CHIP;150ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R2141 

2007-001313 

R-CHIP;330ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4093_PWM 

2007-001325 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9079 

2007-001325 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6001 

2007-002906 

R-CHIP;200Kohm, 1 %, 1 /1 0W,TP, 1 608 

1 

S.A 


...A 

R6038 

2007-002906 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5009 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5010 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5011 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4594 

2007-007107 

R-CHIP; 1 0OKohm, 1 %, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5046 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9016 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9017 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9028 

2007-007136 

R-CHIP;4.7Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3014 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3015 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3059 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3060 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3061 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3066 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3070 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3072 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3410 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4095 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4352 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4484 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4485 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4486 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4487 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4488 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4489 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4490 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4491 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4626 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4627 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4761_TCON 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6065 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9001 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9002 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1217 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R2028 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2037 

2007-007156 

R-CHIP;1ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5036 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5570 

2007-007297 

R-CHIP;110ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R1213 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1214 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4007 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4008 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4010 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4316 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8329 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8330 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8363 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8364 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2035 

2007-007334 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2100 

2007-007334 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2027 

2007-007650 

R-CHIP;274ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2026 

2007-007721 

R-CHIP;560ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R4094 

2007-007791 

R-CH IP;9. 1 Kohm, 1 %, 1/1 6W, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4351 

2007-007791 

R-CH IP;9. 1 Kohm, 1 %, 1/1 6W, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5004 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5008 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5012 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5582 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5583 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5584 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7056 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

RA4000 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4001 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4002 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4003 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4004 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4005 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

R11208JHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

R11209JHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

RA3001 

2011-001011 

R-NETWORK;10Kohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

R3024 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

R3025 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3002 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3003 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3004 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3005 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3006 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA4014 

2011-001261 

R-NETWORK;33ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8321 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8322 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8324 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8325 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8401 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8402 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8403 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

RA8404 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8405 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8406 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8407 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8408 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8409 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8410 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8433 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8434 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8435 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8436 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8437 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA9000 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

C9047 

2203-000125 

C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 

1 

S.A 


...A 

C9048 

2203-000125 

C-CER, CHIP;1.2nF, 10%, 50V, X7R, TP, 1608,- 

1 

S.A 


...A 

C9049 

2203-000125 

C-CER.CHIP; 1 ,2nF, 1 0%,50V,X7R,TP, 1 608,- 

1 

S.A 


...A 

C9050 

2203-000125 

C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 

1 

S.A 


...A 

C6500 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5027 

2203-000221 

C-CER,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,3216 

1 

S.A 


...A 

C5004 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0. 1 nF,5%,50V,C0G,1 005 

1 

S.A 


...A 

C7003 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0. 1 nF,5%,50V,C0G,1 005 

1 

S.A 


...A 

C9096 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9112 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9113 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

Cl 1043 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C3006 

2203-000438 

C-CER, CHIP; InF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4006 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4041 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4100_PWM 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C4322 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C4353 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4422 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C5038 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C8023 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C8024 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C8332 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C8367 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9075 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9400 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C2035 

2203-000489 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4060 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4061 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4478 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C4479 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 


...A 

C3010 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C3011 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5009 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5010 

2203-000626 

C-CER, CHIP;0.022nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C2512 

2203-000659 

C-CER, CHIP;0.27nF, 5%, 50V, COG, 1608 

1 

S.A 


...A 

C9033 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9034 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C9035 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9036 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C2104 

2203-000925 

C-CER,CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C9037 

2203-000925 

C-CER,CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C9038 

2203-000925 

C-CER,CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C2110 

2203-000975 

C-CER.CH IP;47nF, 1 0%,25V,X7R,TP, 1608,- 

1 

S.N.A 


...A 

C9010 

2203-000995 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9014 

2203-000995 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C4492 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5033 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5034 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7035 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5008 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5012 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5013 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5015 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5043 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5044 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7026 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7027 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C2102 

2203-001103 

C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C2605 

2203-001103 

C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C4038 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4039 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5001 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5005 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5007 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5045 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5046 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5047 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2006 

2203-001596 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C4025 

2203-001598 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4026 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4029 

2203-001598 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4030 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4031 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4032 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4046 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4047 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2020 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2108 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2111 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2113 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2507 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2602 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2603 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3005 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7036 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7037 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7041 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3242 

2203-002525 

C-CER, CHIP;0.56nF, 10%, 50V, X7R, TP, 1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C3243 

2203-002525 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

Cl 1050 

2203-002720 

C-CER,CHIP;10nF,10%,25V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C11051 

2203-002720 

C-CER,CHIP;10nF,10%,25V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9003 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9004 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9023 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9027 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9028 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9029 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9018 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9025 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9026 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9030 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9039 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9040 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9041 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9042 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9043 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9044 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9045 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9046 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C4034 

2203-005384 

C-CER,CHIP;4700nF, +80-20%, 10V, Y5V, TP, 201 

1 

S.N.A 


...A 

C2016 

2203-005642 

C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2105 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2505 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2508 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2509 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2510 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2511 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2590 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2600 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2607 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C5030 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C7028 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C7029 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2017 

2203-005968 

C-CER,CHIP;4.7NF,10%,50V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4004 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4005 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4007 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4009 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4014 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4018 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4019 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4021 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4051 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4312 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4313 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4319 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4320 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4321 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4323 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C3231 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,16V,X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C4050_ANA 

2203-006141 

C-CER,CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 6V.X5R, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9105 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9106 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9107 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9108 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9109 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9110 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9111 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 6V.X5R, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

Cl 1044 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2002 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2048 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2051 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2053 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2064 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2068 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2070 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2078 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2082 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2084 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2086 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2089 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2500 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2604 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3002 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3007 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4013 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4022 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4310 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4311 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4314 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4324 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5026 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5029 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5031 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5036 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7051 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8016 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8017 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8019 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8021 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8331 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8365 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8503 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8505 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9006 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C9007 

2203-006158 

C-CER, CHIP; 100nF,10%,16V,X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9009 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9022 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2021 

2203-006307 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 25V, X5R, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2029 

2203-006307 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 25V, X5R, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2014 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C5025 

2203-006336 

C-CER, CHIP; 1 0OOOnF, 1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C5040 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9019 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9024 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9031 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9032 

2203-006336 

C-CER, CHIP; 1 0OOOnF, 1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

Cl 032 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

Cl 033 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2042 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2043 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2044 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2045 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2046 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2071 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2081 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2083 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2085 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2088 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2090 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2302 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C3009 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C4036 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C5032 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C5035 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C7010 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C8022 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C8502 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C8504 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C9005 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9021 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9078 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9001 

2203-006399 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 6.3V, X5R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9002 

2203-006399 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 6.3V, X5R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C11041 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V.X5R, TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C4035 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V.X5R, TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C9012 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V,X5R,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C9077 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V,X5R,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C4001 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4002 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4023 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4024 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4033 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4037 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C4040 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4354 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5014 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5024 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6001 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6004 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6024 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6111 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6112 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6113 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6114 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6411 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6412 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7031 

2203-006681 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9081 

2203-006992 

C-CER,CHIP;0.33nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9082 

2203-006992 

C-CER,CHIP;0.33nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2010 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2019 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2609 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2610 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C5037 

2203-007176 

C-CER,CHIP;10000nF,10%,16V,X5R,TP,2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2112 

2402-001238 

C-AL,SMD;1uF,20%,50V,HR,TP,4.3x4.3x5.2mm 

1 

S.N.A 


...A 

T0052 

2703-000417 

INDUCTOR-SMD;220uH,5%,3225 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-001426 

INDUCTOR-SMD;680uH,20%,7070 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-002916 

INDUCTOR-SMD;10uH,20%,8080 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-002916 

INDUCTOR-SMD;10uH,20%,8080 

1 

S.A 


...A 

L9001 

2704-000018 

INDUCTOR-SMD-ARRAY;1 5uH, 2000mA, 2, 0.124oh 

1 

S.N.A 


...A 

L9002 

2704-000018 

INDUCTOR-SMD-ARRAY;1 5uH, 2000mA, 2, 0.124oh 

1 

S.N.A 


...A 

X202 

2801-003326 

CRYSTAL-SMD;24MHZ,30PPM,28-ABX,20PF,500H 

1 

S.A 


...A 

X202 

2801-003773 

CRYSTAL-SMD;12MHz,30ppm,28-AAN,20pF,50oh 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-000314 

BEAD-SMD;120ohm, 1.6x0. 8x0. 8mm,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-000314 

BEAD-SMD;120ohm, 1.6x0. 8x0. 8mm,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001324 

BEAD-SMD;15ohm, 2012, 600mA, TP,„0.1ohm 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0. 8mm, 200mA, TP, „ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm, 1.6X0.8X0. 8mm, 200mA, TP, „ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm, 1.6X0.8X0. 8mm, 200mA, TP, „ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm, 1.6X0.8X0. 8mm, 200mA, TP, „ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm, 1.6X0.8X0. 8mm, 200mA, TP, „ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm, 1.6X0.8X0. 8mm, 200mA, TP, „ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm, 1.6X0.8X0. 8mm, 200mA, TP, „ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP,520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP,520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP,520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP,520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

F1001 

3601-001374 

FUSE-SURFACE MOUNT;32V,5A, FAST-ACTING, Hi 

1 

S.N.A 


...A 

FI 002 

3601-001374 

FUSE-SURFACE MOUNT;32V,5A, FAST-ACTING, Hi 

1 

S.N.A 


...A 

CN6002 

3701-001367 

CONNECTOR-HDMI;19P,2R, FEMALE, SMD,AU 

1 

S.A 


...A 

CN6009 

3701-001367 

CONNECTOR-HDMI;19P,2R, FEMALE, SMD.AU 

1 

S.A 


...A 

M0106 

3708-001150 

CONNECTOR-FPC/FFC/PIC;30P,1mm,SMD-A,SN,Y 

1 

S.A 


...A 

T0077 

BN41-01159A 

PCB MAIN;Saturn4 Brazil, FR-4, 4, 0,1. 2, 192 

1 

S.N.A 


...A 

R9100 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9101 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9103 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9104 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R1218 

2007-002425 

R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9100 

2203-000330 

C-CER,CHIP;0.012nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9101 

2203-000330 

C-CER,CHIP;0.012nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

CA2000 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2002 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2003 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2004 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2005 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2006 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2007 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2008 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2009 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2010 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2011 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2012 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2013 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2014 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-000158 

INDUCTOR-SMD;1uH,10%,2012 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-000158 

INDUCTOR-SMD;1uH,10%,2012 

1 

S.A 









0.1 

M0019 

BN92-04538B 

ASSY LABEL;LN32B450C4MXZD,LN40B450C4MXZD 

1 

S.N.A 



5. Exploded View & Part List 

5-13. LN32B530C2M Parts List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 



LN32B530P2MXZD 

LN32B530P2M,N70A/32AP2-G5P,32,LCD-TV,BRA 











0.1 

M0001 

BN90-01949D 

ASSY COVER FRONT;LB530 32 

1 

S.N.A 


..2 

T0003 

BN96-09658D 

ASSY COVER P-FRONT;LB530 32,ZD,ABS+PMMA, 

1 

S.A 


...3 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

1 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

2 

S.N.A 


...3 

T0069 

AA60-00091 N 

SPACER-FELT;-, FELT, 70X10, -,-,BLK,T1.0,-, 

1 

S.N.A 


...3 

T0069 

AA60-00171Q 

SPACER-FELT;56L3,FELT,690,T0.35,8 

2 

S.N.A 


...3 


BN61 -03261 B 

BOSS-TAPE;Tulip,ACRYL,T1.1,W20mm,GRAY,TA 

0.57 

S.N.A 


...3 


BN61-04933B 

HOLDER-BOSS BOTTOM;32,LB530,HIPS, HB.BK5 

1 

S.N.A 


...3 


BN63-01925A 

FELT-VIBRATION;42D5,FELT,T0.35,10,370 

2 

S.N.A 


...3 

CCM1 

BN63-02183F 

COVER-SHEET;Rhcm, PE Vinyl, T0.05, 900mm, 20 

2.15 

S.N.A 


...3 

M0112 

BN63-04364K 

COVER-FRONT;LB530 32,ZD,ABS+PMMA,HB,BK23 

1 

S.N.A 


...3 

T0059 

BN64-00379A 

INDICATOR LED;ROME-ll,23,PC,CLEAR 

1 

S.N.A 


...3 

T0061 

BN64-00453A 

WINDOW-REMOCON;32R71 , PC, VIOLET 

1 

S.N.A 


...3 

T0022 

BN64-00755A 

KNOB-CONTROL;32L450,ABS,VO,BK07 

1 

S.N.A 


...3 


BN64-01058A 

DECORATION-BOTTOM;32,LB530(SEDA),PC CLEA 

1 

S.N.A 


...3 


BN98-00924A 

ASSY K/D-BOARD P-FUNCTION;BN96-07269A,PE 

1 

S.N.A 


...A 

RS2 

2007-000070 

R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS7 

2007-000070 

R-CHIP;0ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RSI 

2007-000082 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS5 

2007-000082 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS4 

2007-000088 

R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS6 

2007-000088 

R-CHIP;7.5Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

RS3 

2007-000458 

R-CHIP;18Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

CS01 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

CS02 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50 mA,160gf, 6.2X6. 2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2,SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

T0313 

3404-001207 

SWITCH-TACT; 12V, 50mA, 160gf,6.2X6.2, SPST 

1 

S.A 


...A 

CN330 

3711-005509 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,1.25mm,S 

1 

S.N.A 


...A 


BN41-00989A 

PCB SUB-FUNCTION BOARD;LN40A,FR-1,1.6T 

1 

S.N.A 


...A 

DS01 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

DS02 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...3 


BN98-01736G 

ASSY K/D-BOARD P-POWER & IR;BN96-07270S 

1 

S.N.A 


...A 

M0014 

BN94-02739C 

ASSY PCB MAIN;BN96-07270S 

1 

S.N.A 


5 

L0405 

0601-000262 

LED;ROUND,RED,5mm,700nm 

1 

S.N.A 


5 

D0254 

0609-001204 

MODULE REMOCON;HORIZONTAL, 6.5mm, TR 

1 

S.N.A 


5 

M2893 

BN39-01031A 

LEAD CONNECTOR;LN40A450C1D,UL1061#28,3/4 

1 

S.A 


5 

M2893 

BN39-01032G 

LEAD CONNECTOR;UL2835#28,10/8P, 200mm, SMH 

1 

S.A 


5 

T0 174 

BN97-03316C 

ASSY SMD;BN96-07270S 

1 

S.N.A 


6 

D2 

0403-001339 

DIODE-ZENER;UDZS6.2B,6.06-6.33V,200mW,SO 

1 

S.N.A 


6 

D3 

0403-001339 

DIODE-ZENER;UDZS6.2B,6.06-6.33V,200mW,SO 

1 

S.N.A 


6 

RS2 

2007-000071 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 0W,TP, 1 608 

1 

S.N.A 


6 

RSI 

2007-000090 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

6 

CS1 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


6 

CS2 

2402-001155 

C-AL,SMD;47UF,20%,16V,WT,TP,6.3X5.2MM 

1 

S.A 


6 

PCB 

BN41-00990A 

PCB SUB-IR BOARD;LN40A,FR-4,1.6T 

1 

S.N.A 


..2 


BN98-01731A 

ASSY K/D-SPEAKER;BN96-09463A,10W STANDAR 

1 

S.N.A 


...3 

SCREW 

BN83-00781A 

CKD-SPEAKER;Bordeax26 Screw, pi3 * 6mm 

8 

S.N.A 


...3 

SLEEVE1 

BN83-01026A 

CKD-SPEAKER;L530 32” Fullrange Sleeve-#1 

2 

S.N.A 


...3 

SLEEVE2 

BN83-01027A 

CKD-SPEAKER;L530 32” Fullrange Sleeve-#1 

2 

S.N.A 


...3 

LABEL 

BN83-01352A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

UNIT 

BN83-01354A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W.15W standard 

2 

S.N.A 


...3 

HOLDER 

BN83-01356A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

2 

S.N.A 


...3 

CUSHIONJ 

BN83-01357A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

4 

S.N.A 


...3 

CUSIHION_2 

BN83-01358A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

4 

S.N.A 


...3 

HARNESS Wl 

BN83-01359A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W standard Spea 

1 

S.N.A 


...3 

RUBBER RIN 

BN83-01362A 

CKD-SPEAKER;09year LCD 10W.15W standard 

4 

S.N.A 









0.1 

M0002 

BN90-01978B 

ASSY COVER REAR;LB530 32 

1 

S.N.A 


..2 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

9 

S.N.A 


..2 

M0013 

BN96-09704B 

ASSY COVER P-REAR;LB530 32,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


...3 

T0101 

BN61-04816A 

BRACKET-WALL;40, B610,SECC,T1 .2 

4 

S.N.A 


...3 

M0006 

BN63-05249B 

COVER-REAR;LB530 32,HIPS,HB,BK500 

1 

S.N.A 


...3 

T0071 

BN64-01033B 

1 N LAY-TERM 1 NAL; B530 BRAZIL.PS SHEET, T0.5 

1 

S.N.A 


...3 

T0064 

BN65-00002A 

CLAMPER CORE; BORDEAUX, LDPE,-,-,BLK,- 

1 

S.N.A 


...3 


AA60-00171W 

SPACER;GTR32K*,FELT,460,T0.35,10 

2 

S.N.A 


...3 

M0279 

BN63-00866A 

FELT;AS17UO,FELT,0.5,10,140 

2 

S.N.A 


...3 


BN63-01925A 

FELT-VIBRATION;42D5,FELT,T0.35,10,370 

2 

S.N.A 









0.1 

M0216 

BN90-01995A 

ASSY STAND;LB530 32 

1 

S.N.A 


..2 


BN61-05213A 

GUIDE-STAND NECK;32,LB530,ABS+PMMA,HB 

1 

S.N.A 


..2 

M0027 

BN96-09131A 

ASSY STAND P-BASE;LB530 32,ABS+PMMA,HB,B 

1 

S.A 


...3 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

4 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001239 

SCREW-TAPTITE;FH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

6 

S.N.A 


...3 


BN61-02232A 

HOLDER-SWIVEL RING;32R71 , ACETAL NATUAL.N 

1 

S.N.A 


...3 


BN61-02233A 

HOLDER-SWIVEL RING;32R71 .ACETAL NATUAL.N 

1 

S.N.A 


...3 


BN61-02236A 

BRACKET-HINGE SWIVEL;BORDEAUX 32,SECC,T1 

1 

S.N.A 


...3 


BN61-02932B 

BRACKET-STOPPER NUT;L450,M4,OD8,-,-,L24, 

3 

S.N.A 


...3 


BN61-03707A 

BRACKET-STAND BOTTOM;PEARL 32,SECC,T2.0 

1 

S.N.A 


...3 


BN61-03872A 

GUIDE-STAND BOTTOM;L450 32INCH,PC+GF(20% 

1 

S.N.A 


...3 

CCM1 

BN63-02183D 

COVER-SHEET;Rhcm, PE Vinyl, T0.05, 680mm, 20 

0.4 

S.N.A 


...3 

T0004 

BN63-05520A 

COVER-STAND BASE;32,LB530,ABS+PMMA,HB 

1 

S.N.A 


...3 

M0126 

BN73-00052C 

RUBBER-FOOT;LCD TV,CR RUBBER, T2.0 DIA19, 

6 

S.N.A 


..2 


BN96-10801A 

ASSY COVER P-GUIDE STAND;32,LB530,PC+GF( 

1 

S.N.A 


...3 

T0524 

6902-001048 

BAG PE;LDPE,T0.05,W160,L300,TRP,4g 

1 

S.N.A 


...3 

T0920 

BN61-04782A 

GUIDE-STAND;32,LB530,PC+GF(20%) V0,BLK 

1 

S.N.A 









0.1 


BN91-03375A 

ASSY LCD-AUO;LN32B530P7FXZA,AUO 

1 

S.N.A 


..2 

M0215 

BN07-00640A 

LCD-PANEL;T31 5HW02 V2 

1 

S.A 


...3 


BN81-02345A 

A/S-T CON T31 5HW02_V2;T31 5HW02_V2 

1 

S.N.A 









0.1 

M0017 

BN91-03878A 

ASSY CHASSIS;LN32B530P2MX*,LB5P 

1 

S.N.A 


..2 

MO0 14 

BN94-02711A 

ASSY PCB MAIN;LN32B530P2MX*,LB5P 

1 

S.A 


...3 

T0245 

0202-001608 

SOLDER-WIRE FLUX;LFC7-107,D0.8,99.3Sn/0. 

0.25 

S.N.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...3 

CN6004 

3701-001388 

CONNECTOR-HDMI;20P, Phosphor Bronze, ANGLE 

1 

S.A 


...3 

CN5001 

3701-001480 

CONNECTOR-DSUB;15P,3R,FEMAIL, STAMPED PIN 

1 

S.A 


...3 

CN906 

3707-001081 

CONNECTOR-OPTICAL;STRAIGHT,SPDIF 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-004379 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R,2mm,STF5A 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-004531 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,10P,1R,2mm,ANG 

1 

S.A 


...3 

CN2001 

3711-005884 

HEADER-BOARD TO BOARD;BOX,30P,2R,2mm,ANG 

1 

S.A 


...3 

CN330 

3711-006715 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX,4P,1R, 2.5mm, AN 

1 

S.N.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

JA330 

3722-001061 

JACK-PHONE;1P,3.6PI,AG,BLK,N 

1 

S.A 


...3 

CN6001 

3722-002516 

JACK-USB;4P/1C,AU30U,BLK, STRAIGHT, A TYPE 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002691 

JACK-PIN;2P,Ni,WHT/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002703 

JACK-PIN;3P,Ni,GRN/BLU/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002703 

JACK-PIN;3P,Ni,GRN/BLU/RED, STRAIGHT 

1 

S.A 


...3 

JA333 

3722-002704 

JACK-PIN;3P,Sn,YEL/WHT/RED, ANGLE 

1 

S.A 


...3 

CIS3 

BN40-00146B 

TUNER;DNVS70FXH202B,DNVS70FXH202B,ISDB-T 

1 

S.A 


...3 

X3005 

BN61-04928A 

BRACKET-SUPPORT PCB;SPCC,T 0.8.SCREW-M4 

1 

S.N.A 


...3 

HDCP 

BN97-01987A 

ASSY HDCP;BN46-00018A,PS-42V6S,D73A,MSTA 

1 

S.N.A 


...A 


BN46-00018A 

KEY CODE-CERTIFICATE;(HDCP KEY)PPM42M5S, 

1 

S.N.A 


...3 

T0 174 

BN97-03267A 

ASSY SMD;LN32B530P2MX*,LB5P 

1 

S.N.A 


...A 

SUB05 

0202-001477 

SOLDER-CREAM;LST309-M,-,D20~45um,96.5Sn/ 

2.052 

S.N.A 


...A 

D3244 

0401-001049 

DIODE-SWITCHING;LS4148, 75V, 150mA, SOD-80, 

1 

S.A 


...A 

D9006 

0401-001049 

DIODE-SWITCHING;LS4148, 75V, 150mA, SOD-80, 

1 

S.A 


...A 

D2101 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D2102 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D3003 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5002 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5005 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D5010 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6003 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6009 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6011 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6025 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6027 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D6630 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7028 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7030 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7031 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D7032 

0401-001056 

DIODE-SWITCHING;MMBD4148SE, 100V, 200mA, SO 

1 

S.A 


...A 

D3245 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D6100 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9001 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9002 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9004 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9005 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9015 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D9016 

0401-001099 

DIODE-SWITCHING;1N4148WS, 75V, 150mA, SOD-3 

1 

S.N.A 


...A 

D0254 

0402-001019 

DIODE-SCHOTTKY;MBRS340, 40V, 3000mA, DO-214 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0402-001019 

DIODE-SCHOTTKY;MBRS340, 40V, 3000mA, DO-214 

1 

S.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

D4001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D4331 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D4332 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5003 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5004 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5006 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5007 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5008 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5009 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5011 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5012 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5013 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5014 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5016 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5017 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5023 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5024 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5025 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5026 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5027 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5028 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5029 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5035 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5040 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5100_FA 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D5101_FA 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6001 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6002 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6017 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6018 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6302 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6418 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D6631 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7016 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7106 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D7202 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

D9003 

0403-000771 

DIODE-ZENER;VLZ6V2B,5.96-6.27V,500mW,SOD 

1 

S.A 


...A 

ZD2001 

0403-001425 

DIODE-ZENER;BZX84C33, 31 -35V, 350mW, SOT-23 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001020 

DIODE-SCHOTTKY;BAT54C, 30V, 200mA, SOT-23, T 

1 

S.A 


...A 

D0254 

0404-001271 

DIODE-SCHOTTKY;SSA34, 40V, 3000mA, SMA, TP 

1 

S.A 


...A 

D6030 

0406-001200 

DIODE-TVS;RCLAMP0504F,6/-/-V,150W, SC-70 

1 

S.A 


...A 

D6005 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1224-04MR,MSOP-10 

1 

S.A 


...A 

D6007 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6008 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6010 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6012 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1 224-04MR.MSOP-1 0 

1 

S.A 


...A 

D6013 

0406-001299 

DIODE-TVS;CM1224-04MR,MSOP-10 

1 

S.A 


...A 

Q11001 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

Q2001 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2002 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2004 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q2006 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q3002 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q3109 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q4002_PWM 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q4003_ANA 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q6003 

0501-000445 

TR-SMALL SIGNAL;KTC3875S-Y,NPN,150mW, SOT 

1 

S.A 


...A 

Q7008 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q9005 

0501-000445 

TR-SMALL S 1 GN AL; KTC3875S-Y, N PN , 1 50m W,SOT 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-000110 

FET-SILICON;2N7002,N, 60V, 115mA, 7.5ohm,0. 

1 

S.A 


...A 

Q409 

0505-001170 

FET-SILICON;SI9933ADY-T1,P,-20V,3.4A,0.0 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002198 

IC-CMOS LOGIC;74LVC14, INVERTER, SOP, 14P.1 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002633 

IC-CMOS LOGIC;7WBD31 25,2bit BUS SWITCH, S 

1 

S.A 


...A 

IC104 

0801-002633 

IC-CMOS LOGIC;7WBD31 25,2bit BUS SWITCH, S 

1 

S.A 


...A 

IC520 

0903-001552 

IC-MICROCONTROLLER;WT61 P8-RG480WT,LQFP,4 

1 

S.N.A 


...A 

IC8002 

1006-001266 

IC-LINETRANSCEIVER;SP3232EEY,TSSOP,16P, 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-000129 

IC-EEPROM;24C02, 2Kbit, 256x8Bit, SOP, 8P,5x 

1 

S.A 


...A 

IC112 

1103-001441 

IC-EEPROM;24C1024,1 Mbit,128Kx8,SOP,8P,4. 

1 

S.A 


...A 

IC8005 

1105-001931 

IC-DDR2 SDRAM;K4T51 1 63Q,DDR2-800, 51 2Mbit 

1 

S.N.A 


...A 

IC8006 

1105-001931 

IC-DDR2 SDRAM;K4T51 1 63Q,DDR2-800, 51 2Mbit 

1 

S.N.A 


...A 

IC115 

1107-001777 

IC-FLASH MEMORY;MX25L6405DMI-12G, 64Mbit, 

1 

S.A 


...A 

IC115 

1107-001777 

IC-FLASH MEMORY;MX25L6405DMI-12G, 64Mbit, 

1 

S.A 


...A 

T0085 

1201-002487 

IC-AUDIO AMP;MAX9728A,QFN,12P,3x3mm,DUAL 

1 

S.A 


...A 

T0 124 

1201-002797 

IC-POWER AMP;NTP-3200,QFN,56P,8x8mm,DUAL 

1 

S.A 


...A 

T0085 

1201-002849 

IC-AUDIO AMP;DRV603,TSSOP,14P,5x4.4mm, DU 

1 

S.A 


...A 

T0087 

1203-002519 

IC-POSI. FIXED REG.;KIA7809AF,DPAK,3P,240 

1 

S.A 


...A 

T0087 

1203-002842 

IC-POSI. FIXED REG.;AP1117D-33A,TO-252,3P 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC012 

1203-002995 

IC-POSI.ADJUST REG.;AP1 1 1 7D-A,TO-252,3P, 

1 

S.A 


...A 

IC3002 

1203-004363 

IC-VOL. DETECTOR;RT981 8C-29PV, SOT-23, 3P, 

1 

S.A 


...A 

IC9003 

1203-004364 

IC-VOL. DETECTOR;RT981 8C-42PV, SOT-23, 3P, 

1 

S.A 


...A 

IC2009 

1203-005279 

IC-DC/DC CONVERTER;MP2372DN,SOP,8P, 4.9x3 

1 

S.A 


...A 

IC2010 

1203-005279 

IC-DC/DC CONVERTER;MP2372DN,SOP,8P, 4.9x3 

1 

S.A 


...A 

IC4010 

1204-002999 

IC-DECODER;SEMS12-LF,LFBGA,375P, 21x21 mm, 

1 

S.A 


...A 

IC6005 

1205-003479 

IC-SWITCH;TPS2051 BDBVR, SOT-23, 5P, 2.9x1 .6 

1 

S.A 


...A 

D3236 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D3237 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D3238 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5015 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5018 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5019 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

D5020 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5021 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5022 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5030 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D5031 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D7024 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D7025 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D9020 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

D9021 

1405-001233 

VARISTOR;30Vdc,5A, 1.6x0. 8x0. 8mm, TP 

1 

S.A 


...A 

R2034 

2007-000052 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R2102 

2007-000067 

R-CHIP;15Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R6800 

2007-000090 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 0W,TP, 1 608 

1 

S.A 


...A 

R2004 

2007-000107 

R-CHIP;470Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R4592 

2007-000121 

R-CHIP;820ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R3010 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3018 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3021 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3022 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3046 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3292 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3411 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4046 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4050 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4051 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4096_PWM 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4640 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4646 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4750 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4751 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4770 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4771 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5005 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5006 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5030 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5542 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8036 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8037 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9083 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9084 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9177 

2007-000138 

R-CHIP;100ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11099 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3071 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3293 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3294 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4105_ANA 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6012 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6049 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6303 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9115 

2007-000140 

R-CHIP;1Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3100 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4076 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 



5-102 


5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R4082 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5019 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5020 

2007-000141 

R-CHIP;2.2Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11039 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2005 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2015 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2021 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3011 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3012 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3013 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3101 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3102 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3103 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3108 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4202_PWM 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4667_FHD 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5090 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6017 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6051 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6066 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6304 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7079 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7086 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9030 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9031 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9032 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9033 

2007-000143 

R-CHIP;4.7Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11089 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2014 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R2018 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2020 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3023 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3051 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4079_PWM 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4081 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4104_ANA 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4106_ANA 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4130 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4140 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4441_ANA 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4442_PWN 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4475 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4541 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4542 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4544 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4762_TCON 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4763_TCON 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5013 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5014 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5017 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5018 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R5024 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5025 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5573 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5574 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6026 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6028 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6029 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6057 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6058 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6059 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6310 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6311 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R6312 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R7039 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R7063 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7064 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9019 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9025 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9107 

2007-000148 

R-CHIP; 1 0Kohm,5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9109 

2007-000148 

R-CHIP;10Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11065 

2007-000151 

R-CHIP;15Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2016 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4477 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4568 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4772 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4773 

2007-000153 

R-CHIP;22Kohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3004 

2007-000155 

R-CHIP;27Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9081 

2007-000157 

R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9082 

2007-000157 

R-CHIP;47Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2051 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9087 

2007-000162 

R-CHIP; 1 00Kohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9088 

2007-000162 

R-CHIP;100Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4045 

2007-000170 

R-CHIP;1Mohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1 1 1 1 8 JEI 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11128_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11129_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11130_TCO 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11200_FHD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11201_FHD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11202_FHD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11203_FHD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11204_FHD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11205_FHD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11206_FHD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R11207_FHD 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1215 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1216 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4022 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4023 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4024 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4315 

2007-000171 

R-CH IP;0ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R4325 

2007-000171 

R-CH IP;0ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4326 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4703 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4704 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4705 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5041 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5589 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5910_FA 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5911_FA 

2007-000171 

R-CHIP;0ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6016 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6050 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6350 

2007-000172 

R-CHIP;10ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8306 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8307 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8323 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8325 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8326 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8333 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8335 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8336 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8349 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8355 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8357 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8358 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8404 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8430 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R8438 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8496 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8638 

2007-000173 

R-CHIP;22ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3290 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3291 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3402 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3403 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4005 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4006 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4009 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4017 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4021 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4036 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4052 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4333 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4334 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4343 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4344 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4345 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4590 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4591 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5015 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5016 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5028 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5029 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R5031 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5577 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5578 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5580 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6034 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6035 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6061 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6062 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6313 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6314 

2007-000174 

R-CHIP;47ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5021 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5026 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5027 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5034 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5575 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5576 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R7067 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R7068 

2007-000455 

R-CHIP;18Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5043 

2007-000566 

R-CHIP;220Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2009 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2013_12V 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2017 

2007-000583 

R-CHIP;22Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2036 

2007-000683 

R-CHIP;3.3Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9020 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9021 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9022 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9023 

2007-000695 

R-CHIP;3.3ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2033 

2007-000708 

R-CHIP;3.9Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5571 

2007-000763 

R-CHIP;330ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R4587 

2007-000821 

R-CHIP;390ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

R2103 

2007-000828 

R-CHIP;39Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R11054 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5087 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5581 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9080 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9085 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9086 

2007-000932 

R-CHIP;470ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3404 

2007-001038 

R-CHIP;56Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2101 

2007-001175 

R-CHIP;8.2Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R6055 

2007-001285 

R-CHIP;5.6ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R6056 

2007-001285 

R-CHIP;5.6ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R2104 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4072 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4132 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4133 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4134 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4142 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4143 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4144 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4401 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4402 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R4403 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4404 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4406 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4407 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4408 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4409 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4410 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4411 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4412 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4417_TCON 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4420 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4421 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4422 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4702 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4747_TCON 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4760 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5022 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5023 

2007-001292 

R-CHIP;33ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8017 

2007-001306 

R-CHIP;150ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R8117 

2007-001306 

R-CHIP;150ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.A 


...A 

R2141 

2007-001313 

R-CHIP;330ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4093_PWM 

2007-001325 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9079 

2007-001325 

R-CHIP;3.3Kohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6001 

2007-002906 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R6038 

2007-002906 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R5009 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5010 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5011 

2007-007009 

R-CHIP;75ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4594 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5046 

2007-007107 

R-CHIP; 1 0OKohm, 1 %, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9016 

2007-007107 

R-CHIP; 1 0OKohm, 1 %, 1 /1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R9017 

2007-007107 

R-CHIP;100Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9028 

2007-007136 

R-CHIP;4.7Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3014 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3015 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3059 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3060 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R3061 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3066 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3070 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3072 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R3410 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4095 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4352 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4484 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4485 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4486 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4487 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4488 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4489 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4490 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

R4491 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4626 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R4627 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4761_TCON 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R6065 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9001 

2007-007142 

R-CHIP;10Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R9002 

2007-007142 

R-CHIP; 1 0Kohm, 1 %, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R1217 

2007-007156 

R-CHIP;1ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2028 

2007-007156 

R-CHIP;1ohm,5%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2037 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5036 

2007-007156 

R-CH IP; 1 ohm, 5%, 1/1 6W,TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

R5570 

2007-007297 

R-CHIP;110ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R1213 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R1214 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4007 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4008 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4010 

2007-007306 

R-CHIP;100ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4316 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8329 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8330 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8363 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R8364 

2007-007318 

R-CHIP;1Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2035 

2007-007334 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2100 

2007-007334 

R-CHIP;200Kohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R2027 

2007-007650 

R-CHIP;274ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R2026 

2007-007721 

R-CHIP;560ohm,1%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R4094 

2007-007791 

R-CH IP;9. 1 Kohm, 1 %, 1/1 6W, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

R4351 

2007-007791 

R-CH IP;9. 1 Kohm, 1 %, 1/1 6W, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5004 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5008 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5012 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5582 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5583 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R5584 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

R7056 

2007-008015 

R-CHIP;75ohm,1%,1/16W,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

RA4000 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4001 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4002 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4003 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4004 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

RA4005 

2011-000651 

R-NETWORK;10ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,32 

1 

S.N.A 


...A 

R11102_FHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

R11103_FHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

R11107_FHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

R11108_FHD 

2011-001001 

R-NETWORK;Oohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3.2 

1 

S.A 


...A 

RA3001 

2011-001011 

R-NETWORK;10Kohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

R3024 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

R3025 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3002 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3003 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3004 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

RA3005 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA3006 

2011-001093 

R-NETWORK;100ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,3 

1 

S.A 


...A 

RA4014 

2011-001261 

R-NETWORK;33ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8321 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8322 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8324 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8325 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8401 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8402 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8403 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8404 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8405 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8406 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8407 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8408 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8409 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8410 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8433 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8434 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8435 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8436 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA8437 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

RA9000 

2011-001262 

R-NETWORK;22ohm,5%,1/16W,L,CHIP,8P,TP,2. 

1 

S.A 


...A 

C9047 

2203-000125 

C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 

1 

S.A 


...A 

C9048 

2203-000125 

C-CER,CHIP; 1 ,2nF, 1 0%,50V,X7R,TP, 1 608,- 

1 

S.A 


...A 

C9049 

2203-000125 

C-CER,CHIP; 1 ,2nF, 1 0%,50V,X7R,TP, 1 608,- 

1 

S.A 


...A 

C9050 

2203-000125 

C-CER,CHIP;1.2nF,10%,50V,X7R,TP,1608,- 

1 

S.A 


...A 

C6500 

2203-000189 

C-CER,CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5027 

2203-000221 

C-CER,CHIP;100nF,20%,50V,Y5V,TP,3216 

1 

S.A 


...A 

C5004 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0. 1 nF,5%,50V,C0G,1 005 

1 

S.A 


...A 

C7003 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0. 1 nF,5%,50V,C0G,1 005 

1 

S.A 


...A 

C9096 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9112 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9113 

2203-000233 

C-CER,CHIP;0.1nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

Cl 1043 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C3006 

2203-000438 

C-CER, CHIP; InF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4006 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4041 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4100_PWM 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C4322 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C4353 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4422 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C5038 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C8023 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C8024 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C8332 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C8367 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9075 

2203-000438 

C-CER, CHIP;1nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9400 

2203-000438 

C-CER, CHIP; 1 nF, 1 0%, 50V, X7R, 1 005 

1 

S.A 


...A 

C2035 

2203-000489 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C4060 

2203-000491 

C-CER, CHIP;2.2nF, 10%, 50V, X7R, 1608 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C4061 

2203-000491 

C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C4478 

2203-000491 

C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C4479 

2203-000491 

C-CER,CHIP;2.2nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C3010 

2203-000626 

C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C3011 

2203-000626 

C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5009 

2203-000626 

C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5010 

2203-000626 

C-CER,CHIP;0.022nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C2512 

2203-000659 

C-CER,CHIP;0.27nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.A 


...A 

C9033 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9034 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9035 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C9036 

2203-000838 

C-CER,CHIP;0.39NF,5%,50V,C0G,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

C2104 

2203-000925 

C-CER,CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C9037 

2203-000925 

C-CER,CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C9038 

2203-000925 

C-CER,CHIP;470nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C2110 

2203-000975 

C-CER.CH IP;47nF, 1 0%,25V,X7R,TP, 1608,- 

1 

S.N.A 


...A 

C9010 

2203-000995 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9014 

2203-000995 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C4492 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5033 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5034 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7035 

2203-000998 

C-CER,CHIP;0.047nF,5%,50V,C0G,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5008 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5012 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5013 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5015 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5043 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C5044 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7026 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C7027 

2203-001052 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C2102 

2203-001103 

C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C2605 

2203-001103 

C-CER,CHIP;6.8nF,10%,50V,X7R,1608 

1 

S.A 


...A 

C4038 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4039 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5001 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5005 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5007 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5045 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5046 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5047 

2203-001412 

C-CER,CHIP;0.03nF,5%,50V,NP0,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2006 

2203-001596 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 50V, Y5V, 2012 

1 

S.A 


...A 

C4025 

2203-001598 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4026 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4029 

2203-001598 

C-CER,CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4030 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4031 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4032 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4046 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C4047 

2203-001598 

C-CER, CHIP;2200nF, +80-20%, 16V, Y5V, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2020 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2108 

2203-002285 

C-CER, CHIP;10nF, 10%, 50V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C2111 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2113 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2507 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2602 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2603 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3005 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7036 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7037 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7041 

2203-002285 

C-CER,CHIP;10nF,10%,50V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3242 

2203-002525 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3243 

2203-002525 

C-CER,CHIP;0.56nF,10%,50V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

Cl 1050 

2203-002720 

C-CER,CHIP;10nF,10%,25V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C11051 

2203-002720 

C-CER,CHIP;10nF,10%,25V,X7R,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9003 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9004 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9023 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9027 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9028 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9029 

2203-005065 

C-CER.CH IP; 1 0OOnF, +80-20%, 1 0V.Y5V, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9018 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9025 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9026 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9030 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9039 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9040 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9041 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9042 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9043 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9044 

2203-005249 

C-CER,CHIP;100nF,10%,50V,X7R,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9045 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9046 

2203-005249 

C-CER.CH IP; 1 0OnF, 1 0%, 50V, X7R, TP, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C4034 

2203-005384 

C-CER,CHIP;4700nF, +80-20%, 10V, Y5V, TP, 201 

1 

S.N.A 


...A 

C2016 

2203-005642 

C-CER,CHIP;0.22nF,5%,50V,NP0,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2105 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2505 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2508 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2509 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2510 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2511 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2590 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2600 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2607 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C5030 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C7028 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C7029 

2203-005834 

C-CER,CHIP;22000nF, +80-20%, 10V, Y5V, 3216 

1 

S.A 


...A 

C2017 

2203-005968 

C-CER,CHIP;4.7NF,10%,50V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4004 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4005 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4007 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4009 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4014 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C4018 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4019 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4021 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4051 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4312 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4313 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4319 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4320 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4321 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4323 

2203-006126 

C-CER,CHIP;47NF,10%,16V,X7R,TP,1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3231 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,16V,X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C4050_ANA 

2203-006141 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 6V.X5R, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

C9105 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9106 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9107 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9108 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9109 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9110 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 16V, X5R, 1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9111 

2203-006141 

C-CER, CHIP;1 OOOnF, 1 0%, 1 6V.X5R, 1 608 

1 

S.N.A 


...A 

Cl 1044 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2002 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2048 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2051 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2053 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2064 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2068 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2070 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2078 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2082 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2084 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2086 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2089 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2500 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2604 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3002 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3007 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C3008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4013 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4022 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4310 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4311 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4314 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4324 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5026 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5029 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5031 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5036 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7051 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C8016 

2203-006158 

C-CER, CHIP; 100nF,10%,16V,X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8017 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8019 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8021 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8331 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8365 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8503 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C8505 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9006 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9007 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9008 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9009 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9020 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9022 

2203-006158 

C-CER, CHIP;100nF, 10%, 16V, X7R, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2021 

2203-006307 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 25V, X5R, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2029 

2203-006307 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 25V, X5R, 2012 

1 

S.N.A 


...A 

C2014 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C5025 

2203-006336 

C-CER, CHIP; 1 0OOOnF, 1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C5040 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9019 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9024 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9031 

2203-006336 

C-CER, CHIP;1 0000nF,1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

C9032 

2203-006336 

C-CER, CHIP; 1 0OOOnF, 1 0%,25V,X5R,321 6 

1 

S.A 


...A 

Cl 032 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

Cl 033 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2042 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2043 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2044 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2045 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2046 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2071 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2081 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2083 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2085 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2088 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C2090 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C2302 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C3009 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C4036 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C5032 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C5035 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C7010 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C8022 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C8502 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C8504 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0OOOn F, 1 0%, 1 0V,X5R,TP,20 1 2 

1 

S.A 


...A 

C9005 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9021 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9078 

2203-006361 

C-CER, CHIP 

1 0000nF,1 0%,1 0V,X5R,TP,201 2 

1 

S.A 


...A 

C9001 

2203-006399 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 6.3V, X5R, 1005 

1 

S.A 


...A 

C9002 

2203-006399 

C-CER, CHIP;1000nF, 10%, 6.3V, X5R, 1005 

1 

S.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

C11041 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,10V,X5R, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4035 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1000nF,10%,10V,X5R, TP, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9012 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V.X5R, TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C9077 

2203-006562 

C-CER, CHIP; 1 0OOnF, 1 0%, 1 0V.X5R, TP, 1 005 

1 

S.N.A 


...A 

C4001 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4002 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4023 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4024 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4033 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4037 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4040 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C4354 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5014 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C5024 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6001 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6004 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6024 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6111 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6112 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6113 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6114 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6411 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C6412 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C7031 

2203-006681 

C-CER, CHIP;100nF, +80-20%, 25V, Y5V, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9081 

2203-006992 

C-CER, CHIP;0.33nF, 5%, 50V, COG, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C9082 

2203-006992 

C-CER, CHIP;0.33nF, 5%, 50V, COG, 1005 

1 

S.N.A 


...A 

C2010 

2203-007176 

C-CER, CHIP;10000nF, 10%, 16V, X5R, TP, 2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2019 

2203-007176 

C-CER, CHIP;10000nF, 10%, 16V, X5R, TP, 2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2609 

2203-007176 

C-CER, CHIP;10000nF, 10%, 16V, X5R, TP, 2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2610 

2203-007176 

C-CER, CHIP;10000nF, 10%, 16V, X5R, TP, 2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C5037 

2203-007176 

C-CER, CHIP;10000nF, 10%, 16V, X5R, TP, 2012 ( 

1 

S.N.A 


...A 

C2112 

2402-001238 

C-AL,SMD;1uF,20%,50V,HR,TP,4.3x4.3x5.2mm 

1 

S.N.A 


...A 

T0052 

2703-000417 

INDUCTOR-SMD;220uH,5%,3225 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-001426 

INDUCTOR-SMD;680uH,20%,7070 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-002916 

INDUCTOR-SMD;10uH,20%,8080 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-002916 

INDUCTOR-SMD;10uH,20%,8080 

1 

S.A 


...A 

L9001 

2704-000018 

INDUCTOR-SMD-ARRAY;1 5uH, 2000mA, 2, 0.124oh 

1 

S.N.A 


...A 

L9002 

2704-000018 

INDUCTOR-SMD-ARRAY;1 5uH, 2000mA, 2, 0.124oh 

1 

S.N.A 


...A 

X202 

2801-003326 

CRYSTAL-SMD;24MHZ,30PPM,28-ABX,20PF,500H 

1 

S.A 


...A 

X202 

2801-003773 

CRYSTAL-SMD;12MHz,30ppm,28-AAN,20pF,50oh 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-000314 

BEAD-SMD;120ohm, 1.6x0. 8x0. 8mm,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-000314 

BEAD-SMD;120ohm, 1.6x0. 8x0. 8mm,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001145 

BEAD-SMD;60ohm,4516,TP,70ohm/45MHz,82ohm 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 
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Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

T0568 

3301-001236 

BEAD-SMD;60ohm,1608,-,-,- 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001324 

BEAD-SMD;15ohm, 2012, 600mA, TP„,0.1ohm 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001404 

BEAD-SMD;30ohm,201 2,TP,1 5.9OHM/30MHZ 

1 

S.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001560 

BEAD-SMD;80ohm,1.6X0.8X0.8mm, 200mA, TP,„ 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

T0568 

3301-001569 

BEAD-SMD;600ohm, 2012, 1000mA, TP, 520ohm/90 

1 

S.N.A 


...A 

F1001 

3601-001374 

FUSE-SURFACE MOUNT;32V,5A, FAST-ACTING, Hi 

1 

S.N.A 


...A 

FI 002 

3601-001374 

FUSE-SURFACE MOUNT;32V,5A, FAST-ACTING, Hi 

1 

S.N.A 


...A 

CN6002 

3701-001367 

CONNECTOR-HDMI;19P,2R, FEMALE, SMD,AU 

1 

S.A 


...A 

CN6009 

3701-001367 

CONNECTOR-HDMI;19P,2R, FEMALE, SMD.AU 

1 

S.A 


...A 

CN330 

3711-005925 

HEADER-BOARD TO CABLE;BOX, 51 P,1 R, 0.5mm, S 

1 

S.N.A 


...A 

T0077 

BN41-01159A 

PCB MAIN;Saturn4 Brazil, FR-4, 4, 0,1. 2, 192 

1 

S.N.A 


...A 

R9100 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9101 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9103 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R9104 

2007-000096 

R-CHIP;30Kohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.A 


...A 

R1218 

2007-002425 

R-CHIP;1ohm,5%,1/10W,TP,1608 

1 

S.N.A 


...A 

C9100 

2203-000330 

C-CER,CHIP;0.012nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

C9101 

2203-000330 

C-CER,CHIP;0.012nF,5%,50V,C0G,1005 

1 

S.A 


...A 

CA2000 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2002 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2003 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2004 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2005 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2006 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2007 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2008 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2009 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2010 

2503-001051 

C-NETWORK;1 00NFX4,20%,1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2011 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2012 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2013 

2503-001051 

C-NETWORK; 1 00NFX4,20%, 1 6V,-,201 2, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

CA2014 

2503-001051 

C-NETWORK;100NFX4,20%,16V,-,2012, 4ARRAY 

1 

S.A 


...A 

T0052 

2703-000158 

INDUCTOR-SMD;1uH,10%,2012 

1 

S.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

...A 

T0052 

2703-000158 

INDUCTOR-SMD;1uH,10%,2012 

1 

S.A 









0.1 

M0112 

BN91-03879A 

ASSY SHIELD;LN32B530P2MXZD,LB5P 

1 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-000337 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L10,ZPC(BLK),SWR 

4 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

3 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001188 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,B,M4,L10,ZPC(WHT),S 

2 

S.N.A 


..2 

M0081 

6003-001439 

SCREW-TAPTITE;BH,+,-,S,M4,L8,ZPC(WHT),SW 

1 

S.N.A 


..2 

M2893 

BN39-01099H 

LEAD CONNECTOR;LN46A850S1 FXZA,UL1007#26, 

1 

S.A 


..2 

M0 174 

BN44-00261A 

IP BOARD-IP;PSIV161C01A,H32F1_9SS, 0.12mA 

1 

S.A 


..2 

M0115 

BN61-04820A 

BRACKET-STAND LINK;B650-32,SECC,T1 .2 

1 

S.N.A 


..2 

M0146 

BN61-04980A 

BRACKET-PANEL TOP;B550-3 32,SECC,T1 .2 

2 

S.N.A 


..2 

M0230 

BN96-10077A 

ASSY CABLE P-FPCB LVDS;LA46A650A1 ,FPCB L 

1 

S.A 


..2 

M0254 

BN61-05104A 

HOLDER-SIDE AV;B450/B530, ZD, HIPS, HB.BK50 

1 

S.N.A 









0.1 

M0003 

BN92-04277F 

ASSY BOX;LB530 32 

1 

S.N.A 


..2 


BN69-03472F 

BOX-SET;32LB530,CB,A1,DW2,YEL,W890,D600, 

1.02 

S.N.A 









0.1 

M0113 

BN92-04290B 

ASSY P/MATERIAL; LB530 32 

1 

S.N.A 


..2 

T0524 

6902-000358 

BAG PE;HDPE/NITRON,T0.015/T0.5,W900,L700 

1 

S.N.A 









0.1 

M0045 

BN92-04646A 

ASSY ACCESSORY;LN32B530P2MXZD,LB5P 

1 

S.N.A 


..2 

M0045 

BN96-10299A 

ASSY ACCESSORY-CABLE;LN32B530P2MXZD,LB5P 

1 

S.A 


...3 

T0268 

3903-000195 

CBF-POWER CORD;DT,BR,BP3/Y,U(IEC C13-RA) 

1 

S.A 


...3 

T0081 

6002-001294 

SCREW-TAPPING;BH,+„M4,L16,ZPC(BLK) 

4 

S.N.A 


...3 

M0081 

6003-001334 

SCREW-TAPTITE;BH,+,S,M4,L14,ZPC(BLK),SWR 

3 

S.N.A 


...3 

T0524 

6902-000110 

BAG PE;LDPE,T0.05,W250,L400,TRP,28,2,-,9 

1 

S.N.A 


...3 

ACCESSORY 

6902-000683 

BAGZIPPER;LDPE,T0.05,W60,L60,TRP,-,-,4- 

2 

S.N.A 


...3 

M9889 

BN63-01798B 

CLOTH-CLEAN;cloth,180,200,sea blue.ToC 

1 

S.N.A 


...3 

T0531 

BN63-05356B 

COVER-BOTTOM;32B530,HIPS,HB,BK500 

1 

S.A 


...3 


BN8 1-02301 A 

A/S-LABEL-E PASS;SEDA,ART PAPER, W42.L12, 

1 

S.N.A 


...3 


BN98-01769A 

ASSY K/D-REMOCON ,BN59-00868A;PL42B450 / 

1 

S.N.A 


...A 

M0014 

BN94-02736A 

ASSY PCB MAIN-REMOCON;PL42B450 

1 

S.N.A 


5 


AA83-00262A 

CKD-ELE-CAPACITOR;SHL 16V 47uF 5.0## 

1 

S.N.A 


5 


AA83-00266A 

CKD-HOLDER WIRE;URETHAN CLARITY 

1 

S.N.A 


5 


AA83-00272A 

CKD-POLY-BAG;-,LDPE FOAM(in)0.5t + HDPE 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01257A 

CKD-IR-LED;SI-5312H 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01346A 

CKD-RESONATOR;TM940,3.64MHz„3PIN,BK 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01380A 

CKD-SPRING C;TM950,SUS 304,0.5,TM-950 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01382A 

CKD-COVER-TOP;TM950,ABS(PMMA),SF-0507TR, 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01384A 

CKD-COVER-REAR SUB;TM950,ABS,HF-0680,K21 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01388A 

CKD-PCB-;TM950,XPC,41 .8*208.6*1 .6T.CARBO 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01392A 

CKD-HOLDER-LED;TM950,ABS,HF-0680,K21383B 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01394A 

CKD-SPRING -;TM950,SUS 304,0.5,TM-950 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01412A 

CKD-SCREW;TM950,PH,M2*5 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01414A 

CKD-COVER-BOTTOM;TM950,ABS,HF-0680,K2138 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01418A 

CKD-SPRING +;TM950,SUS 304,0.5,TM-950 

1 

S.N.A 


5 


BN83-01419A 

CKD-RUBBER-KEY;TM950, SILICONE, 00864A.TM- 

1 

S.N.A 


5 


BN97-03315A 

ASSY SMD-REMOCON;PL42B450 

1 

S.N.A 


6 


AA83-00260A 

CKD-CHIP-CAPACITOR;CL 21 C 104ZBC NNNC 

1 

S.N.A 
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5. Exploded View & Part List 


Level 

Location No. 

Code No. 

Description & Specification 

Q'ty 

SA/SNA 

Remark 

6 


BN83-01341A 

CKD-IC-MCU;TM940,GC49C501 GO, 1 K,2PIN,SOP 

1 

S.N.A 


..2 

M0045 

BN96-10300A 

ASSY ACCESSORY-MANUAL; BRAZIL, LB5P 

1 

S.A 


...3 

T0524 

6902-000110 

BAG PE;LDPE,T0.05,W250,L400,TRP,28,2,-,9 

1 

S.N.A 


...3 


BN68-00844A 

MANUAL FLYER-01, LEAFLET;LCD/CDT Leaflet 

1 

S.N.A 


...3 

T0511 

BN68-01984A 

MANUAL USERS;COMM, SAMSUNG, Eng/BP, BRAZIL, 

1 

S.N.A 









0.1 

M0019 

BN92-04647C 

ASSY LABEL;32/37B530, BRAZIL 

1 

S.N.A 
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